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DZIENNIK URZĘDOWY 


MENAS FE RSE WA: B W: DOWN FOT WA 


GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ 


Warszawa, dnia 1 września 1987 r. Nr 2 


poz. 7—11 


TREŚĆ: 


Zarządzenia Ministra 


poz. 7 — nr 5 z dnia 14 maja 1987.r. w sprawie obliczania 
zmiennych* składników wynagradzania za czas urlopu 
wypoczynkowego pracowników zarudnionych w przed- 
siębiorstwach (zakładach) energetyki cieplnej resortu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej. 


poz. 8 — nró z dnia 26 maja 1987 r. w sprawie sprawozdawczoś- 
ci statystycznej z zakresu budownictwa i przemysłu ma- 
teriałów budowlanych. 

poz. 9 — nr 7 z dnia 3 czerwca 1987 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie ustalenia niektórych wzorcowych cykli reali- 
zacji inwestycji. 


poz. 10 — nr 9 z dnia 20 sierpnia 1987 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie obliczania zmiennych składników wynagro- 
dzenia za urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnio- 
nych w przedsiębiorstwach (zakładach) energetyki ciepl- 
nej resortu budownictwa, gospodarki przestrzennej i ko- 
munalnej. 

Wytyczne Ministra 

poz. 11 — nr 1 z dnia 5 lutego 1987 r. w sprawie udziału i współ- 
pracy branżowych jednostek i instytucji w pracach zwią- 
zanych z wykonywaniem inwentaryzacii sieci technicz- 

= rego uzbrojenia terenu. 

Komunikat. \ 

Sprostowanie błedu. 
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ZARZĄDZENIE Nr 5 
Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
z dnia 14 maja 1987 r. 

w sprawie obliczania zmiennych składników wynagrodzenia za czas 
urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych w przedsiębior- 
stwach (zakładach) energetyki cieplnej resortu budownictwa, go- 
spodarki przestrzennej i komunalnej. 

Na podstawie art. 173 $ 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1974 r. 
Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, 
z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85; Nr 35, poz. 162 
oraz z 1986 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się co następuje: 

§ 1. Pracownicy przedsiębiorstw (zakładów) energetyki cieplnej, 
resortu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej za- 
trudnieni w ruchu ciągłym na stanowiskach pracy związanych z ob- 
sługą kotłów i urządzeń centralnego ogrzewania otrzymują wyna- 
grodzenie za czas urlopu wypoczynowego obliczone w części zmien- 
nej, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego w 
okresię 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc rozpo- 
częcia urlopu. £ 

§ 2. Upoważnia się kierowników przedsiębiorstw (zakładów) ener- 
getyki cieplnej do ustalenia, w porozumieniu z zakładową organi- 
zacją zwiqzową, wykazu stanowisk pracy objętych przepisami za- 
rządzenia. 

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 
1 marca 1987 r. 

MINISTER 
Jerzy Bajszczak 
8 
ZARZĄDZENIE Nr 6 
Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
i z dnia 26 maja 1987 r. 

w sprawie resortowej sprawozdawczości statystycznej 

z zakresu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych 


Na podstawie art. 4 i art. 17, ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o statystyce państwowej (Dz.U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, 
co następuje: : 

$ 1. Wprowadza się badania statystyczne obejmujące obowiazek 
sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych na for- 
mularzach oznaczonych symbolami: 

1) MB-01 — kwartalne sprawozdanie z realizacji stanów surowych 
budownictwa mieszkaniowego, według wzoru stano- 
wiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, 

2) MB-02 — miesięczny meldunek z wykonania robót budowla- 

i nych i montażowych na inwestycjach centralnych i 

zamówieniach rządowych, według wzoru stanowiq- 
cego załącznik nr 2 do zarządzenia, 


# 


3) MB-03 — miesięczne sprawozdanie z wykonania robót budo- 
wlanych i montażowych na zadaniach „S”, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, 

4) (MB-04 — karta statystyczna budynku mieszkalnego oddanego 
do użytku, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 4 do zarządzenia, 

5) MB-05 — korta statystyczna jednorodzinnego budynku miesz- 
kalnego oddanego do użytku w uspołecznionym bu- 
downictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej, 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do za- 
rządzenia, r 

6) MB-06 — karta statystyczna wielorodzinnego budynku miesz- 
kalnego rozpoczętego w uspołecznionym budownic- 
twie mieszkaniowym, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 6 do zarządzenia, 

7) MB-07 — roczne sprawozdanie dotyczące gruntów na tere- 
nach eksploatacyjnych będących w użytkowaniu 
przedsiębiorstw, według wzoru stanowiącego załącz- 
nik nr 7 do zarządzenia, 

8) MB-08 — roczne sprawozdanie z realizacji naprawiania szkód 
górniczych, według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 8 do zarządzenia, 

9) MB-09 — miesięczny meldunek o pracy przemysłu cementowe- 
go, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do 
zarządzenia, 

10) MB-10 — półroczne sprawozdanie o jakości wyrobów przemy- 
słowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 
do zarządzenia. 


$ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1 dotyczy: 

1) przedsiębiorstw realizujących uspołecznione „budownictwo mie- 
szkaniowe, oznaczonych w pierwszych dwóch cyfrach w członie B 
numeru statystycznego REGON symbolami 11 do 80 i 85 oraz w 
pierwszej cyfrze w członie C symbolami 5, 6, 7, zaliczonych według 
klasyfikacji Gospodarki Narodowej do branży budownictwa — 
311—348. 

(Sprawozdanie na formularzu MB-01). 

2) przedsiębiorstw realizujących inwestycje centralne i zamówie- 
nia rządowe wymienione imiennie w załączniku do CPR, oznaczo- 
nych w pierwszych dwóch cyfrach w członie B numeru statystycz- 
nego REGON symbolem 18 oraz w pierwszej cyfrze w członie C 
symbolami 5, 6, 7, a w członie D symbolem 1, zaliczonych według 
klasyfikacji Gospodarki Narodowej do branży budownictwa — 
311—348. 

(Sprawozdanie na formularzu MB-02). 

3) przedsiębiorstw realizujących budowy „S”, oznaczonych w 
pierwszych dwóch cyfrach w członie B numeru statystycznego RE- 
GON symbolem 18 oraz w pierwszej cyfrze w członie C symbola- 
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mi 5, 6, 7, a w członie D symbolem 1, zaliczonych według klasy- 
fikacji Gospodarki Narodowej do branży budownictwa — 311—348. 
(Sprawozdanie na formularzu MB-03). 

4) przedsiębiorstw realizujących uspołecznione budownictwo mie- 
szkaniowe, eznaczonych w pierwszych dwóch cyfrach w członie B 
numeru statystycznego REGON symbolami 11 do 59 i 85 oraz w 
pierwszej cyfrze w członie C symbolami 5, 6, 7, zaliczonych według 
klasyfikacji Gospodarki Narodowej do branży budownictwa — 
311—348. 

(Sprawezdanie na formularzu MB-04). 

5) inwestorów bezpośrednich uspołecznionego budownictwa mie- 
szkaniewege, oznaczonych w pierwszych dwóch cyfrach w eało- 
nie B numeru statystycznego REGON symbolami od 01 do 80 i 85. 
(Sprawozdanie na formularzu MB-05 i MB-06). 

6) przedsiębiorstw prowadzących wydobycie surowców skalnych 
oznaczonych w dwóch pierwszych cyfrach w członie B numeru sta- 
tystycznego REGON symbolem 18 i w pierwszej cyfrze w członie C 
symbolami 5, 6, 7, zaliczonych według klasyfikacji Gospodarki Na- 
rodowej de branży przemysłu — 141—148 oraz do branży budow- 
nictwo — 311—348. 

(Sprawozdanie na fomularzu MB-07 i MB-08). 

7) przedsiębiorstw oznaczonych w pierwszych dwóch cyfrach w 
członie B numeru statystycznego REGON symbolem 18 oraz w 
pierwszej cyfrze członu C symbolami 5, 6, 7, zaliczonych według 
klasyfikacji Gospodarki Narodowej do branży przemysłu — 142 
orez Centrali Zbytu Wiążących Materiałów Budowlanych „Pelce- 
ment”. 

(Sprawozdanie na formularzu MB-09). 

8) pzedsiębiostw oznaczonych w piewszych dwóch cyfrach w 
członie B numeru statystycznego REGON symbolem 18 oraz w 
pierwszej cyfrze w członie C symbolami 5, 6, 7, zaliczonych według 
klasyfikacji Gospodarki Narodowej do branży przemysłu — 065, 
136, 141—148 i 173. 

(Sprawozdanie na formularzu MB-10). 

6 3. 1. Sprawozdania statystyczne na niżej wymienionych formu- 
larzach sporządza się i przekazuje do Ministerstwa Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w terminach: 


— na formularzu MB-01 — 10-go dnia kalendarzowego po uply- 
wie kwartału sprawozdawczego, 

— na formularzu MB-02 — 8-go dnia roboczego po upływie 
miesiąca sprawozdawczego, 

— na formularzu MB-03 — 5-go dnia roboczego po upływie mie- 
siąca sprawozdawczego, 

— na formularzu MB-04 — do 60 dni roboczych po oddaniu obiek- 
tu do użytku, 

— na formularzu MB-07 — do dhia 20 lutego roku następnego po 
roku sprawozdawczym, 

— na formularzu MB-08 — do dnia 20 lutego roku następnego po 
roku sprawozdawczym, 

— na formularzu MB-09 — następnego dnia roboczego po upły- 
wie miesiąca sprawozdawczego. 


2. Sprawozdanie statystyczne na formularzu MB-05 sporządzają 
inwestorzy bezpośredni (spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego, 
inwestorzy zakładowego budownictwa mieszkaniowego) w trzech eg- 
zemplarzach, z których dwa przekazują: 


wypełniaj resortowe tornas- 
barze sprawozdawcze tylko mas: ja 
z tym nadrukiem 


a Nr V/61/5 


Ministerstwo Budownictwa, Gospo- 
darki Przestrzennej i Komunalnej | 
Departament Budownictwa Ogólnego | 


Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 


Numer satystyczny REGON 


MB-01 Kwartalne sprawozdanie z re- 
alizacji stanów surowych budownic- 
twa mieszkaniowego 


| 

| 

za .... kwarał 19.... r. | 
| 


— spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego — de wiaściwych te- 
rytorialnie wojewódzkich związków spółdzielni mieszkaniowych, 

— inwestorzy zakładowego budownictwa mieszkaniowego — do 
właściwego terytorialnie wojewódzkiego zarządu (dyrekcji) inwe- 
stycji, 

w terminie 60 dni kalendarzowych po oddaniu obiektu do użyt- 

ku. Wojewódzkie związki spółdzielni mieszkaniowych i woje- 

wódzkie zarządy (dyrekcje) inwestycji przekazują jeden egzem- 
plarz do Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w ter- 
minach: 

— do dnia 31 sierpnia ze | półrocze, 

— do dnia 28 lutego roku następnege, pe reku sprawezdaw- 

czym — za Il półrocze. _ 

3. Sprawozdanie statystyczne na formularzu MB-06 sporządzają 
spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego oraz inwestorzy budew- 
nictwa zakładowego i komunalnego i przekazują je w dwóch eg- 
zemplarzach: 


— spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego — de właściwych te- 
rytorialnie wojewódzkich związków spółdzielni mieszkaniowych, 

— inwestorzy budownictwa zakładowego i komunalnego — do 
właściwych terytorialnie wojewódzkich dyrekcji inwestycji (tere- 
nowych organów administracji państwowej o właściwości szcze- 
gólnej do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej stopnia 
wojewódzkiego) — w terminie 20 dni kalendarzowych sd dnia 
rozpoczęcia robót. 

Wojewódzkie związki spółdzielni mieszkaniowych, wojewódzkie dy- 

rekcje inwestycji (terenowe organy administacji państwowej e wła- 

ściwości szczególnej do spraw gospodarki komunalnej i mieszkanio- 

wej stopnia wojewódzkiego) przekazują jeden egzemplarz de In- 

stytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w terminach: 

— do dnia 15 sierpnia za | półrocze, 

— do dnia 15 lutege roku następnego po roku spewozdawczym — 
za Il półrocze. 

4. Sprawozdanie statystyczne na formularzu MB-10 sporządzają 
przedsiębiorstwa przemysłowe, dla których Minister Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej jest organem założycielskim 
i przekazują po jednym egzemplarzu do Ministerstwa Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i właściwego terytorialnie 
wojewódzkiego urzędu statystycznego w terminach: 

— do dnia 20 lipca za | półrocze, 
— do dnia 8 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym — 
za Il półrocze. 

§ 4. Sposób wypełniania obowiązków sprawozdawczych wprowa- 
dzanych zarządzeniem, określają instrukcje dołączone do wzorów 
formularzy, o których mowa w $ 1. 

$ 5. Traci moc zarządzenie Nr 10 Ministra Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 maja 1984 r. w spra- 
wie resortowej sprawozdawczości statystycznej (Dz.Urz. MBiPMB 
Nr 2, poz. 7 i z 1985 r. Nr 1, poz. 4). 

$ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER 


Jerzy Bajszczak 


Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 6 
Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej 

z dnia 26 maja 1987 r. 


| Adresat: 

| Ministerstwo Budownictwa, Gospo: 
| darki Przestrzennej i Komunalne; 

| Dep. Budownictwa Ogólnego 

00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


Przed wypełnieniem należy przeczytać 
instrukcję 


Wysłać bez pisma przewodniego w 
terminie 10 dni kalendarzowych po 
okresie sprawozdawczym 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD., GOSP. PRZESTRZ. | KOMUNALNEJ 
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Nr 2 Str. 3 
Stany surowe wykonane pod efekty roku bieżącego i lat następnych 
(liczba mieszkań) 

g Symbol Stany Montaże Stany Stany | 
| Województwo województwa | 0: sprowadzone zamknięte zamknięte z c.o. 
| 0 Ę 1 2 3 4 5 

je | | id | 
— "ar | "a=, 2 | | ——— 
(ER R | 
EBE | =" SKawodi E 
| | 4 j Tat TEE 20 ROW S 
| | RAZEM OBERSRES | s) Eos 4 
I 
Uwagi: TER 
z E ` | Stwierdza się zgodność danych licz- 

Sprawozdanie sporządził bowych podanych w sprawozdaniu z 
a timmen e nente mm m+ nen / | ewidencją podstawową 
OJ AIR To ERIE PEP ATZ = — 
Eg LĄ + Wdloa S EHA Dyrektor — Kierownik ______..._..............-.-. = 
Sprawdził: 


Podać czytelnie imię i nazwisko 


Wypełniaj resortowe formu- 
farze sprawozdawcze tylko mmm) 
z tym nadrukiem 


Zatwierdzono 
dnia eT 
za Nr V/61/4i 


Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Budownictwa Ogólnego 


INSTRUKCJA 


sporządzania sprawozdania na formularzu MB-01 


Objaśnienia ogólne 

1. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań. 
Sprawozdanie na formularzu MB-01 sporządzają w okresach kwar- 
talnych przedsiębiorstwa budowlano-montażowe realizujące uspo- 
łecznione budownictwo mieszkaniowe. 

2. Termin przesyłania sprawozdań. 
Wymienione w ust. 1 przedsiębiostwa sporządzają sprawozdanie w 
2 egz. z których 1 egz. przesyłają w terminie 10 dni kalendarzowych 
po upływie kwartału sprawozdawczego do Ministerstwa Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej — Departament Budownic- 
twa Ogólnego, 1 egz. pozostaje w aktach przedsiębiorstwa. 


Stany surowe należy podawać w liczbie mieszkań narastająco. 


w rubryce © — należy wpisać nazwę województwa, 


w rubryce 1 — należy wpisać symbole wojewódzw (według za- 


łącznika do instrukcji), 


w rubryce 2 — należy podać liczbę mieszkań w budynkach, w 
"których zakończono ławy fundamentowe, ściany 


piwnic i stropy nad piwnicami, 


w rubryce 3 — należy podać liczbę mieszkań we wszystkich bu- 
dynkach zmontowanych i będących w montażu. 
Za montaż sprowadzony należy rozumieć liczbę 


mieszkań wykonanym stropem. 


w rubryce 4 — należy podać liczbę mieszkań w budynkach, w 
których zakończone montaż i wbudowano stolarkę 


okienną, 


w rubryce 5 — należy podać liczbę mieszkań jak w rubr. 4 
ogrzanych przez c.o. lub przygotowanych de 


ogrzania przez c.o. 
Liczby określające wielkość stanów surowych (stanów „0”, montaży 
sprowadzonych, stanów zamkniętych i -stanów zamkniętych z c.o.), 
powinny obejmować zarówno stany surowe z lat poprzednich, jak 
i wykonane w roku bieżącym. 
Każda z faz stanów surowych musi mieścić się w poprzedniej, to 
znaczy, że musi być równa lub mniejsza ed poprzedniej. 


ION NE WZA Y rAz 
miesiąc dzień 
Przykład: (liczba mieszkań) 
Stany „O” Montaże | Stany Stany 
sprowadzone zamknięte | zamknięte z c.o. 
} 1 
500 | 300 | 200 108 


| 


Mieszkania oddane do użytk! w roku bieżącym powinny być 
uwzględnione we wszystkich fazach stanów surowych do końca 
roku. 

Wszystkie fazy stanów surowych, pomniejszone o efekty prze- 
kazane w roku bieżącym, z dniem 1 stycznia (bilansem otwarcia) 
przechodzą pod efekty roku następnego. 

W sprawie ewentualnych wątpliwości, należy zwracać się do De- 
partamentu Budownictwa Ogólnego — telefon 28-43-11. 


Załącznik do instrukcji 
sprawozdania MB-01 


m 


mbole 
| Lp. | Województwe = zę 
| POLSKA 
s Stołeczne 91 A 
| 2. | Bielskopodloskie 03 
| D: Białostockie | 05 
| 4. | Bielskie kai 
| LB Bydgoskie | 09 
6. Chełmskie Ti 
| 7. Ciechanowskie | 13 
' 8. | Częstochowskie | 15 
| 9. | Elbląskie RRT, 
| 710. | Gdańskie | 19 
IEC Gorzowskie 21 
| 5412: Jeleniogórskie | 23 
| 18, Kaliskie 25 
14 Katowickie 27 
15. Kieleckie 29 | 
16. Konińskie | 31 
17. Koszalińskie i 33 | 
18. Krakowskie | u 35 
19. Krośnieńskie : | 37 i | 
20. Legnickie 39 
21. Leszczyńskie | 41 
22. Lubelskie 43 
23; Łomżyńskie | 45 
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| 
| Łódzkie | 


24. 16:47 
25. Nowosqdeckie 49 
26. Olsztyńskie 51 
27. Opolskie | 53 
28. | Ostrołęckie | 55 
29. Pilskie 57 
30. Piotrkowskie 59 
31. Płockie 61 
32. Poznańskie 63 | 
33; Przemyskie | 65 | 
34, Radomskie | -67 
35. | Rzeszowskie 69 | 
36. Siedleckie 71 
Ji 


Wypełniaj resortowe formu- 
farze sprawozdawcze tylko zam) 
z tym nadrukiem 


Zatwierdzono 


dnia 1987.05.2 


za Nr V/61/6 


Ministerstwo Budownictwa, | 
Gospodarki Przestrzennej 

i Komunalnej 

Departament Budownictwa 
Przemysłowego i Specjalistycznego 


Nazwa i adres jednostki 
sprawozdawczej 


Numer statystyczny — REGON 


Nazwa instytucji 


0 


Sprawozdanie sporządził. 


telefon 


Sprawdził: 


manna | O ZW 


(podać czytelnie imię i nazwisko) 


Wypełnlaj resortowe formu- Zatwierdzono 


łarze sprawozdawcze Q mus) |dnia 1987.05.2 
z tym nadrukiem = a aa V/61/5i dd) 


INSTRUKCJA 


sporządzania miesięcznego meldunku na formularzu MB-02 
z wykonania robót budowlanych i montażowych na inwestycjach 
centralnych i zamówieniach rządowych. 


1.Meldunek miesięczny MB-02 sporządzają przedsiębiorstwa re- 
sortu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej, realizu- 
jące w generalnym lub bezpośrednim wykonawstwie inwestycje 
centralne oraz inwestycje realizowane w oparciu o zamówienia rzą- 
dowe, wymienione imiennie w załącznikach do CPR. 
2. Przedsiębiorstwa przekazują meldunek telefonogramem lub te- 
\ 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD., GOSP. PRZESTRZ. I KOMUNALNEJ 


MB-02 MIESIĘCZNY 


meldunek (telefoniczny) 


z wykonania robót budowlanych i montażowych 
na inwestycjach centralnych i zamówieniach rządowych 


za okres od 1.1.19.... 


do... 


37. Sieradzkie | 73 
38. Skierniewickie | 75 
| 39, Słupskie | 77 
| 40. Suwalskie | 79 
4. Szczecińskie 81 
42, Tarnobrzeskie | 83 
43. Tarnowskie | 85 
| 44. | Toruńskie | 87 
45. | Wałbrzyskie | 89 
46. Włocławskie | 91 
47. Wrocławskie | 93 
| 48. | Zamojskie | 95 | 
49. | Zielonogórskie Í 97 | 


Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6 


Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej z dnia 
26 maja 1987 r. 

| Adresat: 


| Ministerstwo Budownictwa, Gospodar- 
j ki Przestrzennej i Komunalnej 

| Departament Budownictwa 
Przemysłowego i Specjalistycznego -= 
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


| Wypełniać bez pisma przewodniego 
| 8-go dnia roboczego po upływie mie- 
| siąca sprawozdawczego 

+19.... Przed przekazaniem meldunku prze- 
czytać instrukcję 


Wartość robót budowlanych i montażowych wykonanych 
od początku roku w min zł 


1 


| 


| Stwierdza się zgodność danych licz- 
c: bowych podanych w sprawozdaniu z 
ewidencją podstawową 


Dyrekor — Kierownik 


rok miesiąc 


Ministerstwo Budownictwa 

Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
) Departament Budownictwa 

Przemysłowego i Specjalistycznego 


leksem, w terminie do 8-go dnia roboczego po miesiącu sprawo- 
zdawczym — do Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzen- 
nej i Komunalnej — Departament Budownictwa Przemysłowego i 
Specjalistycznego (tel. 29-81-87). 

3. W meldunku należy podać: 


— w rubr, 0 — nazwę inwestycji centralnej lub realizowanej w 
oparciu o zamówienia rządowe, 

— w rubr, 1 — wartość wykonanych robót budowlanych i montażo- 
wych narastająco od początku roku sprawozdawczego w mi- 
lionach złotych z dokładnością do jednego znaku po przecinku. 


Nr 2 


wypełnia] resortowe formu- Zatwierdzono 
farze sprawozdawcze tylko mmm) |dnia 1987..2s|eje) 
z tym nadrukiem za Nr V/61/7 


Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki 


Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Spraw Obronnych 


sprawozdawczej 


| 
| Nazwa i adres jednostki 
za miesiąc 


198... r. 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD., GOSP. PRZESTRZ. | KOMUNALNEJ 


MB-03 MIESIĘCZNE 


Sprawozdanie z wykonania ro- 
bót budowlanych i mentażo- 
wych na zadaniach „S” 


SG. 3 


Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 
Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Pzestrzennej i Komunalnej z dnia 26 
maja 1987 r. 


: | 
| Adresat: Ministerstwo Budownictwa, | 
Gospodarki Przestrzennej i Komunal- 
nej 


Departament Spraw Obronnych 
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


Wysłać bez pisma przewodnie- 
go 5-go dnia roboczege po 

| upływie miesiąca sprawozdaw- 
| czego 


ii. Di, KÓW a EA. A 
| Przed wypełnieniem przeczy- 
| tać instrukcję 


| nE” na” 


| 


01 | | 
02 
03 Í 
04 | 
05 | 
06 j 
Sprawozdanie sporządził: 
Eta A BEYB LAÓA ; RZEK 
telex 
Sprawdził: 


podać czytelnie imię i nazwisko 


Ministerstwo Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Spraw Obronnych 


zaa resortowe gh ków zide) 
zdawcze cum dnia „05. 
z tym nadrukiem ik V/61/6i 


INSTRUKCJA 


sporządzania sprawozdania MB-03 Miesięczne sprawozdanie z wy- 
konania robót budowlanych i montażowych na zadaniach „S” 


1. Sprawozdanie miesięczne na formularzu MB-03 sporządzają w 
2 egzemplarzach przedsiębiorstwa wykonujące roboty budowlane i 


montażowe na zadaniach „S” i przesyłają bezpośrednio: e 
pierwszy egz. — do Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Prze- 
strzennej i Komunalnej — Departament Spraw Obronnych, 00-926 


Warszawa, ul. Wspólna 2, 
drugi egz. — pozostaje w aktach przedsiębiorstwa sporządzającego 
sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie z wykonania robót na zadaniach „S” należy 
przesłać telexem, telefonogramem lub na piśmie w okresach mie- 
sięcznych w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego 
po okresie sprawozdawczym, podając następujące dane: 


Stwierdza się zgedność danych liczbewych podanych 
w sprawezdaniu z ewidencją pedstawową 


Byrektor-Kierownik 


198... rok 


miesiąc 


, 


1) w rubr. „A” — numer statystyczny — REGON centralnego ine 
westora (resort, urząd wojewódzką będącege ergunem założyciel- 
skim dla inwestora bezpośredniege, 


2) w rubr. „B” — numer zadania określonego przez inwestora bez- 
pośredniego, 

3) w rubr. „F” — wartość wykonywanych robót budewlanych i mon- 
tażowych na zadaniu w miesiącu sprawozdawczym w milionach zło- 
tych z dokładnością de jednege znaku po przecinku w wyrazie 
ułamkowym licznik — w generalnym wykonawstwie, mianownik — 
w siłach własnych, 


4) w rubr. „G” — wartość wykonywanych robót budowianych 
i montażowych na zadaniu naroetające od początku roku sprawo- 
zdawczego włącznie z okresem sprawozdawczym w milionach zło- 
„tych z dokładnością de jednege znaku pe przecinku jak w punk- 
cie 8. 
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3 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6 
Wypełnia) resortowe formu- Zatwierdzono Ministra Budownictwa, Gospodarki 
farze sprawozdawcze tylko mm} fonia 1987.05.26 Przestrzennej i Komunalnej z dnia 


z tym nadrukiem za Nr V/61/8 20 e iia 


kę pada we Dy MINISTERSTWO BUDOWNICTWA, 


GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
P PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ 
Departament Norm i Cen 
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


Departament Norm i Cen 


ul. Wspólna 2 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 00-926 Warszawa 
Karta statystyczna 
budynku mieszkalnego Wysłać bez pisma przewodniego w terminie 
oddanego do użytku * 60 dni po okresie sprawozdawczym. 


Numer statystyczny — REGON 


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 


BORSSEARARESOOZZSRRESREBE BE 


adres budynku (miejscowość, ulica, nr, osiedle, województwo) kod lokalizacyjny 
obiektu wg GUS 


EERU LR e mae 


inwestor budynku (wpisać drukowanymi literami pełną lub skróconą nazwę) 
R ZLE a a a o 


| w 198 .... roku 


(1) Konstrukcja nośna i system technologiczny (2) Rodzaj ścian działowych (4) Kabiny i węzły sanitarne 


Płyty wielkowymiarowe 


0 — z płyt .betonowych 0 — kabiny ciężkie betonowe 


0 — system W-70 

1 — system Wk-70 

2 — system OWT/87 

3 — system OWT/75 

5 — system Szczeciński 


6 — system NRD 


1 — z płyt wielkowymiarowych gipsowych 1 — kabiny lekkie 

2 — z płyt gips. „Po-Monta” POCZET NZ ELETA 
3 — lekkie warstwowe z płyt STG-GW (podać jakie) 

4 — lekkie rusztowe z płyt STG-GR 

5 — z dyli z betonu komórkowego 


2 — węzły sanitarne 


6 — murowane z cegły lub kształtek 


(5) Czy budynek posiada elewację 


7 — system regionalny Te 
A ra NOS. A S A a a (podać jakie) | 
(podać nazwę) 0 — nie 
4 1— tak 
Płyty średniowymiarowe i wielki blok 
8 — system cegła żerańska 
9 — system inny (3) Rodzaj ścian osłonowych (6) Rodzaj fundamentów 
(podać nazwę) 0 — z betonu trójwarstwowego 0 — zwykłe 
10 — Szkieletowa prefabrykowana 1 — z keramzytobetonu jednorodnego 1 — specjalne 
Ea ało YE Eo eN 2 — z betonu komórkowego prefabrykow. 2 — na szkodach górniczych 
(podać nazwę) 3 — z innych betonów lekich 
M tlit OOE AE E EER R R 7 Układ funkc in 
PGA: (podać jakich) m p 
11 — SBM-75 deskowania tunelowe 4 — iekkiswańdiaówć 
i i 0 — klatko 
12 — SBM-75 deskowania uniwers. 5 — tradycyjne murowane z cegły, i GTROWY 
13 — ślizg 1 — korytarzowy 
14 — tradycyjna udoskonalona À pustaków lub bloczków 2 — punktowy 
3 — galeriowy 
4 — mieszany 
(8) Czy budynek (9) Ciepła woda 
realizowano równo- (10) Powierzchnia użytkowa mieszkań (12) Długość budynku 
cześnie z uzbroje- 0 — centralna 
niem terenu z 
1 — piec gaz. (me) (m) 
2 — inne 
egr (11) Kubatura budynku (13) Szerokość budynku 
Ę a = | | | | | | z 
i (tys. m3) (m) 


Stry 
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(14) Liczba mieszkań (15) Liczba izb mieszkalnych (16) Liczba klatek schodowych (17) Liczba kondygnacji 
ogółem | . | | | i nadziemnych 
(20) Data rozpoczecia zakładania | 
18) Cykl umowny (19) data rozpoczęcia wykopów fundamentów 
| | 
asa Swe 
j Her ee LJ 
(dni) dzień miesiąc rok | dzień miesiąc rok 
(21) Data zakończenia (22) Data rozpoczęcia stanu (23) Data zakończenia stanu (24) Data „oddania budynku 
stanu zerowego surowego surowego do użytku 
LIELJELIILI |JBNISP ESEE SE SEJSEI 
dzień miesiąc rok dzień miesiąc: rok - 4 dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok | 


mmm ENO A e W O 


| Poziom. kosztów Koszt własny (w tys. zł.) 
(25) (25a) (31) 
| | | | | | | budynek ogółem | | | | budynek ogółem . | | | | | | 
Bi | 7. e EŃ, Foe: PA. WEJĘÓN | w tym: PC ATE w tym: d 
(26) (26a) | (32) 
| | | | | | | | roboty budowlano- | | | | | materiały bezpośred. | | | | ; | | 
| -montażowe DMC i i koszty zakupu „mka GE) 187-134 EM NEM REZ PDZ 
(27) (271) (33) 
| | | | | | roboty instalacyjno- | | | | | | | | | | | 
EO NP O DEES REŻ | robocizna bezpośrednia 1__1__1__1__ NN 
(28) (28a) (34) 
| | | | | | roboty instalacyjno- | | | | sprzęt i transport | | | | | | | 
-elektryczne a MEZZO technologiczny 
(29) s (29a) (35) 
pozostałe (np. spe- | A 
cjalne posadowienie koszty ogólne budowy 
wieńca) PE] 
(30) (36) 
ae tez wartość maszyn i urządzeń grupy A koszty zarządu | | | j | | 
(37) 
Uwagi i wyjaśnienia: | | | | | 
pozostałe koszty REEME 


f Stwierdza się zgodność danych liczbowych podanych w sprawozdaniu z ewidencją podstawową 
Sprawozdanie sporządził(a) DYREKTOR — KIEROWNIK 
DIET ZPO z do PA Sa 
F m.p. 
E sz N > 
Sprawdził 
EZ TRE ATE a R N CE PRZE Iien 


podać czytelnie imię i nazwisko 
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MINISTERSTWO 


BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 


wypełnia] resortowe formu- 


I KOMUNALNEJ 
Departament Norm i Cen 


Zatwierdzono 


larze sprawozdawcze tylkO smm} |-nio 1987.05.26 (alle) 


z tym nadrukiem 


za Nr V/61/7i 


INSTRUKCJA 


sporządzania „Karty statystycznej dia budynu mieszkalnego odda- 


nego do użytku” na formularzu MB-04 


OBJAŚNIENIA 


1. Jednostki zobowiązane do sporządzania karty statystycznej. 


Do sporządzania sprawozdania na formularzu MB-04 zobowiązane 
sq państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe działające 
na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego bez względu na 
ich organizacyjne podporządkowanie. 


2. Terminarz i rozdzielnik. 
Jednostki (państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe) są 


zobowiązane do złożenia sprawozdania MB-04 do Ministerstwa Bu- 
downictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Departament 
Norm i Cen w terminie 60 dni po oddaniu budynku mieszkalnego, 
nie później jednak niż 60 dni po kwartale, w którym nastąpiło 
oddanie budynków zamawiającemu. Karty wypełnione nieczytelnie 
lub nieprawidłowo będą zwracane do poprawienia. 


1. 


OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE 


Kartę wypełnia się oddzielnie dla każdego budynku mieszkalne- 

go wykonanego kompleksowo. 

Przez budynek mieszkalny rozumie się budynek przeznaczony 

całkowicie lub w przeważającej części na mieszkania, zaliczony 

do zbioru II Klasyfikacji Obiektów Budowlanych GUS. 

Karty nie sporządza się dla budynków zbiorowego zakwatero- 

wania tj. hoteli, domów studenckich, burs, internatów, dla bu- 

dynków  rozbudowywanych i remontowanych oraz dla budyn- 

ków realizowanych w wykonawstwie częściowym, tzn. tych, na 

wykonanie których inwestor zawiera umowę z każdym z wy- 

konawców oddzielnie. 

Liczby podane w nawiasach () oznaczają numer informacji (po- 

zycję). 

Każda pozycja karty musi być bezwzględnie wypełniona. 

Wszystkie dane informacyjne należy podawać, stosując wyłącz- 

nie cyfry arabskie (0, 1, 2, 3 itd) dotyczy to również dat (ozna- 

czenie miesiąca), 7 

Wypełnienie karty statystycznej budynku mieszkalnego polega na: 

1) bardza czytelnym wpisaniu literami drukowanymi nazw, za- 
chewując odstępy między słowami i spójnikami (poz. adres 
budynku i inwestor budynku), 

2) zakreśleniu symboli odpowiadających numerowi jednego z 
wariantów, podanych w polu danej informacji (poz. 1 do 9), 

3) wpisaniu do odpowiednich okienek danych odpowiadających: 
wielkościom liczbowym według jednostki miary podanej w 
pelu danej informacji (m, m2, m3, tys. zł itp.), (poz. 10 do 
18 oraz 25 do 37), 

Nie należy wpisywać cyfr występujących po przecinku, z wyjąt- 

kiem poz. 11 „Kubatura budynku” oraz poz. 25a do 29a „Po- 

ziem kosztów”, gdzie należy wpisywać tylko jedną cyfrę po 

przecinku, w okienku występującym po przecinku 

— datom (poz. 19—24). 

Wielkości liczbowe należy wpisywać do pierwszego okienka z 

prawej ku lewej stronie, odpowiednio: jednostki, dziesiątki, set- 

ki itd., ewentualnie wolne okienka mogą pozostawać tylko z le- 

wej strony. 

Informacje podane w karcie powinny być zgodne z odpowied- 

nimi dokumentami, a zwłaszcza: 

1) dokumentacją projektową (opis techniczny, zestawienia po- 
wierzchni, kubatur, mieszkań, izb itp.), 

2) kosztorysami, 

3) umowami o realizację inwestycji (aneksami itp.), 


4) fakturami za roboty budowlano-montażowe, 
5) ewidencją kosztów własnych danego obiektu lub rodzaju ro- 
bót. 


W przypadku istotnych rozbieżności stanu faktycznego w stosunku 
do dokumentów należy podać o tym krótką informacje w pozycji: 
uwagi i wyjaśnienia. 

8. Przy stosowaniu skrótów należy pamiętać, by były one używane 


w sposób umożliwiający ich rozszyfrowanie, np. można używać 
skrótu Warsz, Spółdz. Budowl., a nie można WSB. 


OBJAŚNIENIA DODATKOWE O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA 
POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI FORMULARZA 


. „Adres budynku” — należy wpisać adres budynku (miejsco- 


wość, ulica nr lub osiedle i nr budynku oraz nazwę wojewódz- 
twa), podając w ostatnich 5 okienkach kod lokalizacyjny z 
„Wykazu symboli terytorialnych jednostek administracyjnych 
używanych do celów statystycznych”, stanowiącego zał. 2 do 
Wykazu Jednostek Gospodarki Uspołecznionej oraz ich nume- 
rów statystycznych. 


. „Inwestor budynku” — należy wpisać nazwę zamawiającego. 
. poz. 1 — „Konstrukcja nośna i system technologiczny”. 


Konstrukcję nośną należy podać drogą zakwalifikowania do 
grup i systemów wymienionych w pozycji w oparciu o rozwią.c:: 
nia projektowe. 


. poz. 2 „Rodzaj ścian działowych”. 


Rodzaj ścian działowych należy podać według rozwiązań za- 
stosowanych w budynku drogą zakwalifikowania do jednej z 
grup wymienionych w pozycji. W przypadku występowania wię- 
cej niż jednego rodzaju rozwiązań należy wymienić rozwiąza- 
nie przyjęte jako podstawowe w budynku. 


. poz. 3 — „Rodzaj ścian osłonowych”. 


Jako ściany osłonowe należy rozumieć ściany zewnętrzne nie- 
konstrukcyjne. Rodzaj ścian osłonowych należy podać według 
rozwiązań zastosowanych w budynku drogą zakwalifikowania 
ich do jednej z grup wymienionych w pozycji. 


. poz. 4 — „Kabiny i węzły sanitarne”. 


Rozwiązania sanitarne w postaci kabin lub węzłów należy po- 
dać według rozwiązań zastosowanych w budynku drogą za- 
kwalifikowania ich do jednej z grup wymienionych w pozycji. 
W przypadku występowania więcej niż jednego rozwiązania 
należy podać rozwiązanie przyjęte jako podstawowe. 

Przy określaniu rodzaju kabin lekkich należy podać bądź ich 
nazwę, bądź podstawowe rozwiązanie materiałowe (np. typ 
„Koszalin”, typ „Bielsko”, lub metalowe, tworzywowe itp.). 


„ poz. 5 — „Czy budynek posiada elewację”. 


Inf. O należy podać jeżeli budynek w ogóle nie posiada ele- 
wacji. 

Inf 1 należy podać jeżeli budynek ma elewację strukturalną 
bądź wykonywaną na budowie. 


. poz. 6 — „Rodzaj fundamentów”. 


Do fundamentów specjalnych zalicza się płyty, pale, studnie 
betonowe i ruszty. De fundamentów na szkodach górniczych 
zalicza się fundamenty budynków realizowanych na terenach 
szkód górniczych. Pozostałe rodzaje fundamentów zalicza się 
do fundamentów zwykłych. 


. poz. 7 — „Układ funkcjonalny”. 


Układy funkcjonalne budynków należy określać wg niżej po- 

danych zasad: 

1) budynkiem klatkowym jest budynek posiadający kilka klatek 
schodowych, w których poszczególne lokale lub pomieszcze- 
nia dostępne są bezpośrednio z klatki schodowej, 

2) budynkiem o układzie korytarzowym jest budynek, w któ- 
rym dostęp z klatki schodowej do lokali lub' pomieszczeń 
przewidziany jest poprzez korytarze, znajdujące się na po- 
szczególnych piętrach wewnątrz budynku, 

3) budynkiem punktowym jest budynek wolnostojący, którego 
wymiary długości i szerokości są do siebie zbliżone i który 
jest obsługiwany przez jeden węzeł komunikacji pionowej 
(jedną klatkę schodową), 

4) budynkiem o układzie galeriowym jest budynek, w którym 
lokale lub pomieszczenia na piętrach są połączone z klatką 
schodową galeriami, znajdującymi się zewnątrz budynku na 
poszczególnych piętrach, 


w O O A 


Nr 2 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


5) budynkiem o układzie mieszanym, jest budynek, w którym 
występują różne układy funkcjonalne. 


poz. 8 — „Czy budynek realizowano równocześnie z uzbroje- 
niem terenu”. 
Inf. 0 — należy podać jeżeli budynek jest realizowany na te- 
renie uzbrojonym, 
Inf. 1 — należy podać jeżeli uzbrojenie terenu przebiega rów- 
nolegle z robotami kubaturowymi, 
poz. 9 — „Ciepła woda”. 
Inf. 0 — należy podać, jeżeli ciepła woda jest dostarczana 
centralnie. 
Inf. 1 — należy podać jeżeli woda ciepła jest dostarczana 3 Z 
pieców gazowych. 
Inf. 2 — należy podawać, jeżeli ciepła woda jest dostarczana 
w inny sposób, niż wymieniony w inf. 0 i 1. 
poz. 10 — „Powierzchnia użytkowa mieszkań”. 
Powierzchnię użytkową mieszkań należy podać wg danych wy- 
nikających z projektu obliczoną zgodnie z Polską Normą PN- 
-70/B/02365. 
Do powierzchni użytkowej nie zalicza się loggii. 
poz. 11 — „Kubatura budynku”. 
Kubatura budynku powinna być ustalona zgodnie z Polską Nor- 
mą PN-69/B-02360 obowiązującą przy sporządzaniu dokumen- 
tacji projektowo-kosztorysowej. 
W budynkach prostych, podpiwniczonych, kubatura stanowi 
iloczyn powierzchni zabudowy przez wysokość, liczoną od naj- 
niższej podłogi do wierzchu stropu nad ostatnią kondygnacją 
lub wierzchu stropodachu łącznie z ociepleniem, podłogą lub 
pokryciem (przy stropodachu), W przypadku występowania 
stropów (stropodachów), pochyłych lub łukowych należy przy- 
jąć do obliczeń średnią wysokość. 
poz. 12 — „Długość budynku”, 
poz. 13 — „Szerokość budynku”, 
poz. 14 — „Liczba mieszkań ogółem”, 
poz. 15 — „Liczba izb mieszkalnych” — 
pozycje te należy podawać na podstawie danych wiiiojąchch 
z dokumentacji. 
poz. 16 — „Liczba klatek schodowych”. 
Liczbę klatek schodowych w budynku należy podawać wg da- 
nych wynikających z dokumentacji. 
poz. 17 — „Liczba kondygnacji nadziemnych”. 
Za kondygnacje nadziemne uważa się parter, każde piętro bu- 
dynku oraz poddasze użytkowe, jeżeli zawiera ono pomieszcze- 
nia użytkowe, do stałego lub czasowego pobytu ludzi, w po- 
jęciu ustalonym w Prawie budowlanym. 
Pozycję tę należy wypełnić w sposób następujący: 
1) jeśli budynek posiada jedną c "E ara 
wysokość, należy ją wpisać | 
w dolnej części pozycji np. a | | 
budynek 7-kondygnacyjny. | 0 | 7 i 
2) w ' przypadku budynku o WEZ SELAN 
zmiennej wysokości należy —— | — 
poszczególne wysokości wpi- N 
sać w kolejne kratki, np. 0 
budynek o 5, 8, 11 kondy- | ; 
gnacjach należy zapisać: a. s A L. ŚR 
3) jeśli budynek ma więcej niż cztery wysokości należy podać 
4 dominujące wysokości. 
poz. 18 — „Cykl umowny” — należy podać czas trwania bu- 
dowy określony w umowie (aneksie do umowy) — w dniach. 
poz. 19 — „Data rozpoczęcia wykopów”, 
poz. 20 — „Data rozpoczęcia zakładania fundamentów”, 
poz. 21 — „Data zakończenia stanu zerowego”, 
poz. 22 — „Data rozpoczęcia stanu surowego”, 
poz. 23 — „Data zakończenia stanu surowego” — 


w pozycjach tych należy podać datę rozpoczęcia lub zakończe- 
nia kolejnych etapów budowy. 


19. 


20. 


z: 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


poz. 24 — „Data oddania budynku do użytku”. 
Data oddania budynku do użytku jest datą podpisania pro- 
tokołu odbioru budynku przez inwestora. 


poz. 25 — „Cena budynku” — budynek ogółem. 

Całkowita cena sprzedaży budynku obejmuje wartość robót wy- 
konanych dla wzniesienia budynku, łącznie z wykopami i in- 
stalacjami wewnętrznymi wraz z przyłączeniem ich do zewnętrz- 
nych sieci instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych, gazowych 
i elektrycznych — wynikająca z ostatecznego rozliczenia ge- 
neralnego wykonawcy z inwestorem według zapłaconej lub — 
w przypadku postępowania arbitrażowego — według wysta- 
wionej faktury końcowej. 

Cena całkowita obejmuje także wartość narzutów i dodatków 
przysługujących wykonawcom. 

Nie są naliczane do ceny: maszyny, urządzenia, konstrukcje 
niezaliczane do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano- 
-montażowych, jak dźwigi oaz kotły parowe i wodne central- 
nego ogrzewania (oraz kotłownie, zagospodarowanie terenu, 
ogrodzenie). 

W przypadku, gdy roboty wykończeniowe wykonane są częś- 
ciowo lub w całości poza generalnym wykonawstwem (np. 
przez spółdzielnię lub lokatora), cena całkowita nie obejmuje 
wartości tych robót. 


poz. 26 do 29 — „Cena budynku”. 

W pozycjach tych, w poszczególnych rodzajach robót bran- 
żowych należy podawać wartość robót według faktur końco- 
wych wykonawców tych robót. 

Suma poz. 26 do 29 musi być zgodna z wielkością wykazaną 
w poz. 25. 


poz. 25a do 29a „Poziom kosztów”. 
W pozycjach tych należy podać poziom kosztów całego budyn- 
ku oraz poszczególnych robót branżowych. 


poz. 30 — „Wartość maszyn i urządzeń grupy „A”, 

W pozycji tej należy podać wartość maszyn i urządzeń do- 
starczanych przez wykonawcę, a nie wchodzących do wartości 
produkcji budowlano-montażowej. 


poz. 31 — „Koszt własny” — budynek ogółem. 

Koszt własny budynku jest sumą kosztów wszystkich wykonaw- 
ców robót, ustaloną na podstawie ewidencji księgowej kosz- 
tów. 

Nie wykazuje się kosztu. maszyn, urządzeń i konstrukcji, nieza- 
liczanych do wartości produkcji przedsiębiorstw budowlano- 
-montażowych, jak dźwigi oraz kotły parowe i wodne central- 
nego ogrzewania (oraz kotłownie, zagospodarowanie terenu, 
ogrodzenie). 


poz. 32 do 37 — „Koszt własny”. 

Wg układu kalkulacyjnego koszt własny obejmuje koszty ge- 
neralnego wykonawcy i podwykonawców z podziałem na ro- 
dzaje kosztów. 


Rozbicie kosztów należy podawać na podstawie ewidencji księ- 
gowej kosztów oraz danych otrzymanych od podwykonawców. 
Podwykonawcy są zobowiązani podawać generalnym wykonaw- 
com koszty własne na podstawie ewidencji księgowej. 

W poszczególnych pozycjach kosztów należy podawać wielkości 
moteriałów, robocizny itp. wg podziału przyjętego w księgo- 
wości (układ kalkulacyjny kosztów). Zarówno wykonawcy jak 
i podwykonawcy zobowiązani są do prowadzenia kosztów z roz- 
biciem na ich rodzaje. 

poz. 37 — pozostałe koszty. 

W pozycji tej należy podawać koszt montażu dźwigów, azar- 
tu itp. (podając czego dotyczy). 

Suma poz. 32—37 musi być zgodna z wielkością wykazaną 
w poz. 31. 


poz. „Uwagi i wyjaśnienia”. 

W pozycji tej podaje się istotne informacje o budynku, które 
nie znalazły odbicia w karcie (np. o zróżnicowaniu bryły 
budynku, istotnych przerwach w budowie, dużym udziale po- 
wierzchni usług itp.). 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 6 
Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej z dnia 
26 maja 1987 r. 


Wypetnlaj resortowe formu- 
larze sprawozdawcze tylko ams) 
z tym nadrukiem 


KARTA dotyczy 


(liczba) 


ADRESAT: | Instytut Gosp. Przestrz. i Komunalnej 


| 

| 

| | Zakład ME 

| 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 9 


MINISTERSTWO BUDOWNICTWA, GOSP. PRZESTRZ. 
I KOMUNALNEJ 


INSTYTUT GOSP. PRZESTRZ. | KOMUNALNEJ 


Uwaga: 1. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 
2. Wysłać bez pisma przewodniego 


KARTA STATYSTYCZNA JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 
MB-0 5 oddanego do użytku w 198... roku 


w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej 


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adres budyńku ZI Om MZ ZEE 
(miejscowość, osiedle, ulica, nr budynku) 
EE 0, — miasta powyżej 100 tys. mieszkańców 


= t= y od 20 do 100 tys. mieszkańców 
2— „ ne AR 7, 
(ASSET ZG Z GORE s a PF WRAZ — AT 3— s» Gd:*5:d6"5107 » — as 
4— „poniżej 5 | | | | 
Numer statystyczny — REGON X innb metodai | 1 lil 
Nr karty Nr województwa Nazwa inwestora 


(wypełnia Instytut) 


0 — zrzeszenie spółdzielcze 
| | | 1 — inny spółdzielczy | | 
~ | 2 — bud. własne zakładów pracy 


Rodzaj projektu Rodzaj zabudowy Wymiar budynku w m Powierzchnia 


PO PONT tz LG dające szerokość głębokość zabudowana w m* 

(symbol) 4 -—Bliniacza frontu 2 fred 
1 — powtarzalny | 2 — szeregowa | | | | | | || | | | | | | | 
2 — indywidualny | | 3 — inna zwarta | AL Lg. EEA, EA 


Kubatura w m3 


budynku w m? Powierzchnia użytkowa w m? Powierzchnia mieszkalna 
budynku garażu Powierzchnia netto w m? 
ogółem wbudowanego 
ori" ia "RY "RF AE WG HTE] PIĘTP ZE X WEB ra ÓA 
Sa aa ją le 0a 73 wj ię wa a SBE BAS 
Liczba kondygnacji Liczba izb Liczba pomieszczeń Liczba 
nadziemnych ogółem w tym 2 Kuchni sanitarnych wydzielonych w.c. 
| pokoi | | 
PE | ! 2 | 
Konstrukcja nośna 4 — inny wielki blok Podpiwniczenie 
0 — system OWT 5— szkielet 0 — nie występuje 
1 — system W-70 6 — dzia że i 1— całkowite 
2 — inna wielka płyta 7 — tradycyjna z e A — |2 — częściowe ................ = re 
3 — cegła żerańska 8 — tradycyjna z bloczków, | | | | 
pustaków itp. raj 
Dach Stropy Elewacja 
0 — stropodach wentylowany 0 — strop gęstożebrowy 0 — strukturalna 
1 — stropodach niewentylowany , 1 — strop z elementów 1 — tynkowa \ 
2 — płaski z poddaszem użytkowym (0,6—2,0 m) —— wielkowymiarowych — |2 — inna EE 


3 — stromy nieużytkowy | | 


| | a | 
4 — stromy użytkowy | 3 — niewykonana 


Tarasy Rodzaj posadzek Wykładziny ścian w kuchniach 

0 — nie występują EG 5 pokojach w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych o 

1 — występują | | 0 — płytki i rulony PCW 0 — płytki i rulony PCW 0 — glazura s | 
——| 1 — klepka 1 — terakota (ki 1 — płytki marblitowe | 

Loggie 2 — parkiet mozaikowy 2 ijn. 2 Z20g2 zaj) 2 — inne 

0 — nie występują | || 3 — wykładzina dywanowa (jaka) z 

1 — występują | | 4 — inna eonenna] W POMIESZCZENIACH 
aema (jaka) sanitarnych 

Balkony 0 — lastrico 

0 — nie występują R i — 1 — terakota m’ g r 

1 — wystepują | | | | Z=snÓ „ALA | | | | 
Etl l ISSi (jaka) — — é 


Zaopatrzenie w wodę 
0 — zdrój uliczny 


ujęcie na działce bez instalacji 
ujęcie na działce 4 zbiornik bezciśnieniowy 


ujęcie na działce 4> hydrofor 
wodociąg lokalny 
5 — wodociąg miejski 


Ogrzewanie 

0 — piecowe 

1 — co. własne — 
2 — co. inne | | 


Instalacje 


Odprowadzanie ścieków 
0 — ustęp niespłukiwany 
1 — szambo +- instalacja 
2 — kanalizacja lokalna 
3 — kanalizacja miejska 


Meble wbudowane 
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Ciepła woda 
0 — brak 
1 — centralna 


Str. 11 


Gazowa 
0 — brak 
y 1 — prze- 


2 — z piecyka gazowego wodowa 


3 — z innych urządzeń 


Obudowanie kuchen 


1 — jest 


Koszt budynku w tys. złotych 


Ogółem 


z tego: 
Roboty budowlane 


0 — nie wystepują | 0 — nie występuje 


Köl towarzyszące w tys. m 


Ogółem 


z tego: 
Dokumentacja 


2 — bezprze- 
wodowa 


Foram 


Wielkość działki w m? 


EaP 


(stan surowy) 


Roboty budowlane 
(stan wykończeniowy) 


Pozyskanie i przygotowanie terenu 


as 


a iea jet 
Roboty:saaliarne Uzbrojenie i ukształtowanie terenu 


Roboty elektryczne Z: 
wodociąg 
kanalizacja 

Koszty globalne ogółem 

w tys. złotych urządzenie terenu (ogrodzenie) 

Kontrolne wskaźniki kosztów w a 0 

Cena bezpośrednia ze Sai 


Pozostałe 


Koszty towarzyszące 


Cena globalna 


Wykonawca: 


0 — System gospodarczy 3 — Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 


1 — Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Gospodarki Komunalnej 


2 — Spółdzielnia Pracy Remontowo-Budowlana 4— Inni 


Sprawdził: Stwierdza się zgodność danych liczbowych poda- 
nych w sprawozdaniu z ewidencją podstawową 


telefon kaka owązk AG ciapa radi ds 6 GG GE ow daw a aż , 
Dyrektor-Kierownik 
SECA EE. AAópal SZOT WEJSERE ORNE MÓRZ 
Sprawozdanie sporządził 
NOO l sc27 NO KUBKDZĄ 


(podać czytelnie imię i nazwisko) (rok, m-c, dzień) 
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Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki 


Przestrzennej i Komunalnej 
Instytut Gospodarki Przestrzennej 


3 i Komunalnej 
Wypełnia; resortowe formu- Zotwierdzono 
larze sprawozdawcze tyiko szu) |dnia 1987.05. 
z tym nadrukiem za Nr V/61/8i 


INTRUKCJA 


sporządzania karty statystycznej jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych (MB-05) 


Uwagi ogólne 


1. 


Karta statystyczna MB-05 dotyczy budynków oddanych do użyt- 
ku (odebranych protokołem odbioru od wykonawcy) w zakresie 
jednorodzinnego uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego 
(spółdzielczego i zakładowego) przeznaczonego dla ludności nie- 
rolniczej. 


Kartę statystyczną budynku mieszkalnego wypełnia inwestor bez- 
pośredni (Spółdzielnie Budownictwa Mieszkaniowego oraz in- 
westorzy zakładowego budownictwa mieszkaniowego) w trzech 
egzemplarzach, z których dwa przesyła do Wojewódzkiego Zw. 
Spółdzielni Mieszkaniowych, Wojewódzkiego Zarządu (Dyrekcji) 
Inwestycji w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia odebrania 
budynku protokołem odbioru, trzeci pozostaje w aktach. Woj. 
Związki Spółdzielni Mieszkaniowych, Wojewódzkie Zarządy (Dy- 
rekcje) Inwestycji po przeprowadzeniu weryfikacji kart statystycz- 
nych co do kompletności i zgodności danych informacyjnych z 
dokumentacją podstawową, przesyłają po 1 egzemplarzu kart 
w okresach półrocznych do Instytutu Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej — w terminach do 31.VIII i 28.11. 


Kartę statystyczną sporządza się dla każdego jednorodzinnego 
domu mieszkalnego oddanego do użytku w danym okresie spra- 
wozdawczym. Przez dom mieszkalny należy rozumieć budynek 
mieszkalny lub mieszkalno-usługowy (z wbudowanymi usługami) 
przeznaczony w całości lub w przeważającej części na miesz- 
kanie. 


Rodzaje domów jednorodzinnych (mieszkań): 

— dom jednorodzinny wolnostojący jest to dom nie przylega- 
jący do domu mieszkalnego położonego na sąsiedniej dział- 
ce, 

— dom jednorodzinny bliźniaczy jest jednym z dwóch domów 
jednorodzinnych, posiadających jedną wspólną ścianę i prze- 
krytych jednym dachem, 

— dom jednorodzinny szeregowy jest jednym ze zwartego sze- 
regu domów jednorodzinnych. 

Dane informacyjne odnośnie rozwiązań materiałowo-konstruk- 

cyjnych oraz kosztów podawać należy w karcie MB-05 — dla 

jednego domu jednorodzinnego. 

Dla domów jednorodzinnych wg tego samego projektu wypełnić 

należy jedną kartę statystyczną, podając informację o liczbie 

domów w górnym rogu formularza. 

Karty statystycznej nie sporządza się dla budynków zbiorowego 

zakwaterowania tj. hoteli, domów studenckich, burs, internatów, 

schronisk itp. oraz dla budynków rozbudowywanych i remonto- 
wanych. 

Informacje podane w sprawozdaniach MB-05 powinny być opar- 

te na danych zawartych w dokumentach podstawowych, tj.: 

— założeniach techniczno-ekonomicznych, 

— dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

— dokumentacji rozliczeniowej. 

— w miejscach oznaczonych kropkami wpisać wymaganą treść, 

— wszystkie dane liczbowe podawać stosując wyłącznie cyfry 
arabskie (0, 1, 2 ... itd.), które wpisywać należy do odpo- 
wiednich okienek znajdujących się w polach poszczególnych 
informacji. 

Wpisywane dane liczbowe mają odpowiadać bądź występu- 
jącemu wariantowi określonemu w polu danej informacji 


8 (0, 1 ... 14), bądź wielkościom wynikającym z dokumentacji 


podstawowej podanym w liczbach bezwzględnych (jednostki 
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miary podane są w polu określonej informacji — m, m?, mê, 
zł itp.). 


— wielkości bezwzględne należy wpisywać od pierwszego okien- 
ka z prawej ku lewej stronie, kolejno: jednostki, dziesiątki, 
setki itp. a ewentualnie wolne okienka pozostają z lewej 
strony. 

Karta statystyczna MB-05 przystosowana jest do elektronicz- 
nej techniki obliczeniowej i w związku z tym wymaga szcze- 
gólnie starannego i dokładnego wpisywania informacji. 


Uwagi szczegółowe 


Dla uściślenia i ujednolicenia niektórych pojęć wyjaśnia się co 
nostępuje: 


— powierzchnia zabudowana — zgodnie z normą PN-70/B-02365 
powierzchnia rzutu poziomego budynku mierzona po zewnętrz- 
nym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej, 

— powierzchnia netto budynku — powierzchnia wszystkich pomiesz- 
czeń budynku mierzona w świetle konstrukcji, przy czym zalicza 
się tu powierzchnię (100%) pomieszczeń o wysokości większej 
lub równej 2,2 m oraz 50%% powierzchni pomieszczeń o wyso- 
kości mniejszej od 2,20 m lecz większej od 1,40 m, 

— powierzchnia mieszkalna — suma powierzchni pokoi, 

— powierzchnia użytkowa — suma powierzchni mieszkalnej i po- 
mocniczej (pow. kuchni, łazienki, w.c., szafy wbudowane, po- 
mieszczenia komunikacyjne z wyłączeniem przedsionka oraz po- 
łowa rzutu klatki schodowej), 

— stropy gęstożebrowe — stropy o osiowym rozstawie żeber lub 
belek nie większym niż 90 cm, z wypełnieniem w postaci pusta- 
ków np. Akermana, DMS, DZ-3 itp. Zaliczać tu należy również 
stropy Kleina. 

— stropy z elementów wielkowymiarowych — stropy z płyt prefa- 
brykowanych żelbetowych pełnych (np. OWT) lub wielkokanało- 
wych. 


Informacje o kosztach inwestorskich 


Koszty inwestorskie należy podawać łącznie ze wszystkimi dodatkami 
i narzutami wyrównawczymi wg rzeczywistych wartości wynikających 
z dokumentacji podstawowej (kosztorysy, protokoły odbioru budyn- 
ków, faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe). 

Koszt budynku ogółem (koszt bezpośredni) obejmuje całkowite ko- 

szty realizacji danego budynku. Koszt budynku wykazać należy w 

podziale na: 

— roboty budowlane (stanu surowego i wykończeniowego), 

— roboty sanitarne, 

— roboty elektryczne. 

Koszty towarzyszące należy podawać w podziale na koszty: 

— dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

— pozyskania i przygotowania terenu. Wykazać tu należy: opłaty 
za wieczyste użytkowanie terenu, zakup terenu oraz jego przy- 
gotowanie tj. wyrąb, niwelację, rozbiórki itp. 

— uzbrojenie i ukształtowanie terenu. Wykazać tu należy koszty 
związane z uzbrojeniem działki i jej zagospodarowania tj. ko- 
szty przyłączy do sieci miejskich lub koszty lokalnych urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, podłączeń do sieci eletrycz- 
nej i gazowej oraz koszty ukszałtowania terenu działki, budo- 
wy dróg i chodników, koszty ogrodzenia, śmietników, trzepaków 
itp. 

— obsługa inwestycji są to koszty nadzoru technicznego. Zaliczać 
tu należy również opłaty za zezwolenia na budowę i użytkó- 
wanie. 


Koszty globalne stanowią sumę kosztu bezpośredniego budynku i 
kosztów towarzyszących. 
Kontrolne wskaźniki kosztów w zł na 1 m? p.u. należy obliczać wg 
niżej podanych wzorów: 


c b Godni Koszt budynku ogółem ; 
zee z zd Powierzchnia użytkowa budynku 


Koszty towarzyszące ogółem 


Koszty towarzyszące = 
% zb Powierzchnia użytkowa budynku 


Cena globalna = cena bezpośrednia -|- koszty towarzyszące. 
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Wypetniaj resortowe forme- (zzz rj dł So 
e spra e tylko uns) anio 1987.05 zdj) zka ZA” Pa HE > 
z tym nadrukiem za Nr_V/61/10 proren E 
maja 1987 r. 

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA, GOSPODARKI ADRESAT: INSTYTUT GOSPODARKI RRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ 
PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 9 

Instytut Gospodarki Przestrzennej Uwaga: 1. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 

i Komunalnej 2. Wysłać bez pisma przewodniego 


KARTA STATYSTYCZNA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO 


MB = O 6 E rozpoczętego w 19... roku 


w uspołecznionym budownictwie mieszkaniowym 


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Nr karty (wypełnia Instytut) Nr województwa 


Nazwa inwestora 


0 — budownictwo spółdzielcze EM 
SEZ AEO SZW S P A A AC Udy 1 — budownictwo zakładowe 
Numer statystyczny — REGON 2 — budownictwo komunalne 


Adres budynku 


(miejscowość, ulica, nr budynku) 


0 — miosta powyżej 100 tys. mieszkańców 3 — miosta od 5 do 10 tys. mieszkańców PADL 
t= » od 20 do 100 tys. mieszkańców 4— , poniżej 5 tys. mieszkańców | | 
2— , od 10 do 20 tys. mieszkańców 5 — inne miejscowości 
Kubatura Powierzchnia całkowita Powierzchnia użytkowa 
budynku ogółem części mieszkalnej budynku w m? mieszkań w budynku usług w budynku 
w tys. m3 budynku w tys. m3 w m2 w m2 
c HER FEAA KABLE BE RTE S Ls | | | 
451 Liczba Układ funkcjonalny Liczba klatek schodowych Liczba izb 
Liczba ME. dźwigów 0 — klatkowy ogółem 
kondygnacji | 1 — korytarzowy 
RZ DaT 2 — punktowy Fo" pe iai 
| | | 3 — galeriowy | | | | | 
| Rodzaj Rodzaj zabudowy Rodzaj posadzek w pokojach Stopień prefabry- Dach 
fundamentów 0 — osiedlowa 0 — płytki i rulony PCW kacji sanitarnej 0 — stropodach 
JO — zwykłe | 1 — plombowa 1 — klepka " 0 — nie występuje 1 — płaski 
1 — specjalne 2 — pojedyncza 2 — parkiet mozaikowy 1 — węzły sanitarne 2 — stromy 
2 — na szkodach 3 — wykładzina dywanowa 2 — kabiny sanitarne 
górniczych k | ŻW OPERZE || || 
| B | = 2 
Liczba Liczba mieszkań poszczególnych kategorii 
mieszkań M1 M2 M3 M4 M5 M6 
TEATER TERAP "ZOE CECEN ERT ; E OS F | Z] d2) 
| -*RARAG r AMBIORARENZA SEBDEB ZERA 
ogółem isa NRŻ:| OE 2! a 


Suma powierzchni użytkowej mieszkań poszczególnych kategorii w m? 


BPE | 


Cre 


Konstrukcja nośna i system technologiczny 


Plyty wielkowymiarowe 
0 — system W-70 
1 — system Wk-70 


Szkielet 
10 — monolityczna 


2 — system OWT-75 Płyty średniowymiarowe i wielkie bloki 11 — prefabrykowany 
3 — system OWT-75 O SAMEJ ZONA FCE wiec A r ini 0 AE 
4 — system WUF-T Or ZSytEM INNY 32 SFr BR PZW te (oodać nazwy) 
5 — system szczeciński 
6 — system NED-OZE UAE" MÓC 49 YE. 2 a TZ że moz KO iA Monolityczna 
(podać nazwę) 12 — SBM — 75 


7 — system regionalny 

| | | 13 — ślizg 
GE GE LEO» l zzz kije 

| a WE. NA. LA IRE ACT MOM ZACK E RACE TAA A WP T EAS ORAIN ASEE E E VEE SEE DRAPAK WW KOKA AA CHCA KACA TECZEK A WYK REZERWA DMK m MER EE UZNANE POZ 
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o AZZARO PA Z ECKA. AEO. MÓC AEAA ŚL CZZAZ A AZAZEL ZLA RZ DY LB DLLOZ LLL DL 


| 


Koszt budynku w tys. zł w tym część mieszkalna Koszty towarzyszące w tys. zł 
Ogółem | Fej | | | i | | l | Ogółem | | | | 
z tego: | | | | | z tego: | | 
Roboty budowlane | ; | | | | | | | | | Dokumentacja | | ; | 
oyi Przygotowanie DE EAE T) o 
Roboty sanitarne | ET | | | | | | | terenu | | | | | 
sd SA PORAKE 
dy Podstawowe urządzenia Ean eaae atrii 
Roboty elektryczne | | | | | | | | | | socjalno-usługowe | | | 
| z 240.51 skok 
a Sgi Uzbrojenie, urządzenie | | 
Wartość maszyn | | | i ukształtowanie terenu | | | | | | | 
i urządzeń | | | 5 | 
Obsługa inwestycji | | | | || 
Koszty globalne w tys. złotych | | | | | | | | „BF 
i Obiekty tymczasowe wę 
EPP 
Kontrolne wskaźniki kosztów w zł/m? p.u. mieszkań POK ZPEP w ~ 
Rezerwa | | | 
Cena bezpośrednia RE | | ; | | | | | I 
| ER 
Koszty towarzyszące ie | kai 
| | | | | Stwierdza się zgodność danych  liczbo- 
Cena globalna PEPE wych podanych w sprawozdaniu z ewiden- 
| | | cją podstawową 
Sprawozdanie sporządził: Dyrektor — Kierownik 
(Kc ARA NE MPR. N A E 
tejer Srn non e at e ba e 1 a 1987 0 0 SRO ZZ: 
(rok, miesiąc, dzień) 
Sprawdził RE ZE DSC NRA 


(podać czytelnie imię i nazwisko) 
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Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej 

Instytut Gospodarki Przestrzennej 

i Komunalnej 


INSTRUKCJA 
sporządzania karty statystycznej rozpoczynanych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych (MB-06) 
I. Jednostki sporządzające i odbiorcy sprawozdań oraz terminy 
składania 
Dla Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Wojewódzkich 
Związków Spółdzielni Mieszkaniowych, inwestorów budownictwa za- 


śm A yy nh Zatwierdzono 
wi o 3 dnia 1987.05.2 
z tym nadrukiem za * V/61/9i ddh) 


kładowego (włącznie z Państwowymi * Gospodarstwami Rolnymi, 
Państwowymi Ośrodkami Maszynowymi), Wojewódzkich Dyrekcji In- 
westycji, Urzędów Wojewódzkich — Wydziałów Gospodarki Komu- 
nalnej i Mieszkaniowej oraz Urzędów Miejskich i Gminnych ustala 
się rozdzielnik i terminy wysyłania formularza MB-06. 


Rozdzielnik 


| Nazwa jednostki 


Częstotliwość 
sporządzania Mra DEA 
sprawozdań sporządzającej sprawozdanie | 


Wojewódzkie 
Mieszkaniowych 


Spółdzielnie Budownictwa Mieszka- 
niowego 


sukcesywnie 


Inwestorzy budownictwa zakładowe- | Wojewódzkie 


i Gminne) 
wej 


szkaniowych Komunalnej 


| półrocze Wojewódzkie  Dyrekcje Inwestycji, 
1 rok Urzędy Wojewódzkie — Wydział Go- 
| paa Komunalnej i Mieszkanio- 


otrzymującej sprawozdanie 


Związki 
Dyrekcje 


go i komunalnego (Urzędy Miejskie | Urzędy Wojewódzkie — Wydział Go- 
spodarki Komunalnej i Mieszkanio- 


Wojewódzkie Związki Spółdzielni Mie- | Instytut Gospodarki Przestrzennej i | 
| 
| 
| 


| 


| Liczba wysłanych 


Termin wysłania egzemplarzy 


r | 
Spółdzielni | 20 dni kalendarzowych | po 2 formularze 


od dnia rozpoczęcia ro- 


Inwestycji, | bót 


15.VIII 


ET po 1 formularzu 


| 
| 
| 
| 


Il. Objaśnienia 


1. Uwagi ogólne 


1.1. Karta statystyczna budynku mieszkalnego dotyczy budynków 
rozpoczynanych w zakresie wielorodzinnego budownictwa mie- 
szkaniowego realizowanego na terenie miast i wsi (formularz 
MB-06). 

1.2. Kartę statystyczną budynku mieszalnego wypełnia inwestor bez- 

pośredni (spółdzielnie mieszkaniowe oraz inwestorzy zakładowe- 

go i komunalnego budownictwa mieszkaniowego) w trzech eg- 
zemplarzach, z których dwa przesyła do jednostki nadrzędnej 
lub koordynującej (Wojewódzkich Związków Spółdzielni Miesz- 
kaniowych, Wojewódzkich Dyrekcji Inwestycji, Urzędów Woje- 
wódzkich), trzeci pozostaje w aktach. Jednostka nadrzędna lub 
koordynująca po przeprowadzeniu weryfikacji kart statystycz- 

nych co do kompletności i zgodności danych informacyjnych z 

dokumentacją podstawową, przesyła po 1 egzemplarzu kart 

w okresach półrocznych i rocznych do Instytutu Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej. 

Kartę statystyczną sporządza się dla wszystkich budynków mie- 

szkalnych rozpoczynanych w danym okresie sprawozdawczym. 

Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek mieszkal- 

ny lub mieszka!lno-usługowy (z wbudowanymi usługami) prze- 

znaczony w całości lub w przeważającej części na mieszkania. 

1.4. Kart statystycznych nie sporządza się dla budynków zbiorowego 
zakwaterowania tj. hoteli, domów studenckich, burs, interna- 
ów, schronisk itp. oraz dla budynków rozbudowywanych i re- 
montowanych. 

1.5. Wypełniając kartę statystyczną należy: 

— w miejscach oznaczonych kropkami wpisać wymaganą treść, 
— wszystkie dane liczbowe podawać stosując wyłącznie cyfry 
arabskie (0, 1, 2 ... itd.), które wpisywać należy do odpo- 
wiednich okienek znajdujących się w polach poszczególnych 
informacji. Wpisywane dane liczbowe mają odpowiadać 
bądź występującemu wariantowi określonemu w polu danej 
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informacji (0, 1, ... 14), bądź wielkościom wynikającym z 
dokumentacji podstawowej podanym w liczbach 'bezwzględ- 
nych (jednostki miary podane są w polu określonej informa- 
cji — m, m?, mê, zł itp.). 

— wielkości bezwzględne należy wpisywać od pierwszego okien- 
ka z pawej ku lewej stronie, kolejno: jednostki, dziesiątki, 
setki itp. a ewentualne wolne okienka pozostają z lewej 
strony. 


1.6. Informacje podawane w sprawozdaniach MB-06 powinny być 
oparte na danych zawartych w dokumentach podstawowych tj.: 
— założeniach techniczno-ekonomicznych, 
— projekcie technicznym. 


2. Uwagi szczegółowe 


Zawarte w karcie statystycznej MB-06 dane dotyczące charak- 

terystyki technicznej budynków należy podawać w oparciu o 

dokumentację projektową, a zwłaszcza opis techniczny budyn- 

ku, zestawienia kubatur, powierzchni, mieszkań. itp. Dla uści- 
ślenia .i ujednolicenia niektórych pojęć wyjaśnia się, co na- 
stępuje: 

— kubaturę części mieszkalnej budynku uzyskuje się odejmu- 
jąc od kubatury budynku ogółem kubaturę części usługo- 
wej, w której zawarta jest powierzchnia użytkowa usług, 

— kubatura części usługowej budynku. Zgodnie z normą PN- 
-69B-02360 wielkość kubatury części usługowej budynku ob- 
licza się jako iloczyn powierzchni całkowitej usług (mierzo- 
nej po obrysie zewnętrznym ścian) i wysokości brutto kon- 
dygnacji (mierzonej od wierzchu podłogi danej kondygnacji 
do wierzchu stropu), 

— powierzchnia całkowita budynku jest to powierzchnia mie- 
rzona po obrysie zewnętrznym ścian budynku, 

— powierzchnia użytkowa usług. Do powierzchni użytkowej 
usług w budynku zaliczać należy: 


a) urządzenia socjalno-usługowe podstawowe i ogólnomiej- 
skie tj. lokale handlowe, gastronomiczne, rzemieślnicze, 
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apteki, przychodnie, żłobki, przedszkola, adm, kioski Ru- 
chu, pomieszczenia dla plastyków, punkty opieki nad 
dziećmi itp., oraz 


b) pomieszczenia na węzły cieplne, kotłownie, trafostacje, 
hydrofornie i inne podobne urządzenia techniczne zwią- 
zane z uzbrojeniem terenu. 


Nie zalicza się do powierzchni użytkowej usług powierzchni 
pralni, suszarni, klatek schodowych, szybów dźwigowych itp., 
— liczba kondygnacji: 
a) jeżeli budynek posiada jedną wysokość należy ją 
wpisać w górnej części pozycji, np. budynek 5-kon- 
dygnacyjny, RECE RET TI A 


| 
| 
| 


| 
| 
i 


b) dla budynku o zmiennej wysokości należy poszczegól- 
me wysokości wpisać w kolejne kratki poczynając od 
góry, np. budynek o 5, 7 i 11 kondygnacjach należy 
zapisać, = ] | 

z SDE DADZÓW. 


| 7 | 


— układ funkcjonalny. W budynku klatkowym mieszkania 
dostępne są bezpośrednio z klatki schodowej, w budyn- 
ku korytarzowym dostęp z klatki schodowej do mieszkań 
przewidziany jest poprzez wewnętrzne korytarze, a w bu- 
dynku galeriowym — poprzez zewnętrzne galerie. 
Budynek punktowy ma wymiary długości i szerokości do 
siebie zbliżone i obsługiwane jest przez węzeł komuni- 
kacji pionowej, 


— rodzaj zabudowy. Budynek — realizowany pomiędzy bu- 
dynkami istniejącymi — dla którego utrudnione jest zor- 
ganizowanie placu budowy i zastosowanie mechanizacji 
robót, należy zaliczyć do zabudowy plombowej. 

Do zabudowy pojedynczej zaliczać należy budynek dla 
którego oganizuje się odrębny plac budowy bez utrud- 
nień występujących przy zabudowie plombowej, 


— rodzaj fundamentów. Do budynków o fundamentach spe- 
cjalnych zalicza się budynki posadowione na płytach, pa- 
lach, wannach, studniach itp., natomiast do budynków 
posadowionych na szkodach górniczych zalicza się bu- 
dynki bez względu na rodzaj fundamentów, jeżeli wy- 
magają dodatkowego zabezpieczenia przed szkodami 
górniczymi, 


2.1. Informacje o kosztach inwestorskich 


Koszty inwestorskie (ceny bezpośrednie i koszty towarzyszące) 
należy podawać łącznie ze wszystkimi dodatkami i narzutami 
wyrównawczymi wg rzeczywistych wartości wynikających z do- 
kumentacji podstawowej. 

Dane informacyjne o kosztach powinny być zgodne z odpo- 
wiednimi dokumentami, a w szczególności ze: 


— zbiorczymi zestawieniami kosztów (zestawieniami kosztów 
zadań inwestycyjnych i obiektów) oraz innymi dokumentami. 


Koszt budynku ogółem obejmuje całkowite koszty danego bu- 
dynku (określone w zzk) bez względu na występujące w nim 
funkcje (mieszkania, usługi). 


Nie wlicza się do kosztu budynku pierwszego wyposażenia oraz 
specjalnego wykończenia wnętrz lokali usługowych. 


W karcie M-06 należy podać cenę budynku ogółem, oraz w po- 


dziale na: 
— roboty budowlane, 
— roboty sanitarne, 


— roboty elektryczne, 
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— wartość maszyn i urządzeń nie zaliczanych do produkcji bu- 
dowlano-montażowej. Wykazywać tu należy koszt dźwigów 
osobowych, kuchenek elektrycznych i wentylatorów (dla bu- 
dynków wysokich posiadających wentylację mechaniczną w 
mieszkaniach). 


Koszt części mieszkalnej budynku nie posiadającego usług wbu- 
dowanych równa jest kosztowi budynku ogółem. 


Koszt części mieszkalnej budynku z usługami oblicza się mno- 
żąc całkowite wartości poszczególnych rodzajów robót (budo- 
wlane, sanitarne, elektryczne) przez współczynnik zmniejsza- 


jący: 


Kubatura części mieszkalnej 


Kubatura budynku ogółem 


Narzut kosztów towarzyszących należy podawać w oparciu o 
dane ze zbiorczych zestawień kosztów, w podziale na koszty: 


— dokumentacji. Wykazać tu należy koszty: wykonania prac 
badawczych i pomiarów geodezyjnych, dokumentacji ZTE 
i dokumentacji technicznej, oraz nadzoru autorskiego, 


— przygołowanie terenu. Wykazać tu należy, opłaty za wie- 
czyste użytkowanie terenu, wykup terenu, odszkodowania, 
mieszkania zastępcze i przygotowanie terenu (wyrąb, ni- 
welacja, rozbiórki itp.), 


— podstawowe urządzenia socjalno-usługowe. Wykazywać tu 
należy koszty podstawowych obiektów socjalno-usługowych 
(także usług wbudowanych w budynki mieszkalne) w za- 
kresie handlu, gastronomii, usług rzemieślniczych, aptek, 
przychodni zdrowia, szkół, przedszkoli, żłobków, małych urzę- 
dów pocztowych, adm, kiosków Ruchu, warsztatów konser- 
wacyjno-remontowych oraz punktów opieki nad dziećmi, 
pracowni dla plastyków i świetlic, 


— uzbrojenie, urządzenie i ukształtowanie terenu. 

Wykazać, tu należy koszty wewnątrzosiedlowych sieci (roz- 
dzielcze wraz z przyłączami): wod.-kan., gazowej, c.o., elek- 
trycznej, kanalizacji telefonicznej, ukształtowania terenu, 
dróg, placów, parkingów, ogrodzenia, dfa i zieleni, a tak- 
że koszty obiektów gospodarki energetycznej, tj. kotłowni, 
trafostacji oraz hydroforni, węzłów cieplnych itp. Wlicza się 
tu również udziały w inwestycjach wspólnych np. budowa 
centralnych źródeł ciepła, 


— obsługa inwestycji. Wykazać tu należy koszty utrzymania 
własnej służby inwestycyjnej, bądź nadzoru obcego (łącznie 
z dodatkami za generalne wykonawstwo). 

Nie wlicza się do obsługi inwestycji opłat spółdzielczych 
(kosztów  administracyjnych spółdzielni i narzutów na 
CZSBM), 


— obiekty tymczasowe. Wykazać tu należy koszty obiektów 
i urządzeń tymczasowych dla potrzeb wykonawcy i inwe- 
stora. 


Koszty globalne stanowią sumę kosztu części mieszkalnej bu- 


dynku i kosztów towarzyszących obciążających program izbowy 


budynku. 
Kontrolne wskaźniki kosztów w zł na 1 m? p.u. mieszkań na- 


leży obliczać wg niżej podanych wzorów: 


X : Koszt części mieszkalnej budynku 
Cena bezpośrednia = s 


Liczba m2 p.u. mieszkań 


i Koszty towarzyszące ogółem 
Koszty towarzyszące = e aa 


Liczba m? p.u. mieszkań 


Cena globalna = Cena bezpośrednia -|- koszty towarzyszące 


DZIENNIK URZĘDOWY MIN. BUD., GOSP. PRZESTRZ. I KOMUNALNEJ 


e KZI. 


Wypełnia! resortowe formi- 


farze sprawozdawcze tylKO ammm} |inia 1987.05 zejcjja) 
2 tym nadrukiem 


Zatwierdzono 


za Nr V/61/11 


| Miiśteteiko Budźinictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej 


Departament Geologii i Górnictwa Skalnego 


00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


MB-07 ROCZNE 


Nazwa i adres jednostki deda dł Kay 


za rok 19.. 


Zakład 


Numer SRE pH ENI — REGON 


ogółem 


(2+3) 


1 


Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 6 
Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 
maja 1987 r. 


sprawozdanie SEZ, gruntów na terenach eksploatacyjnych 
będących w użytkowaniu przedsiębiorstw 


Powierzchnia gruntów użytkowych na koniec 


okresu 


Adresat: Ministerstwo BiGowAiEkiG, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej 


| 00-926 Wars: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 
| 


Wysłać bez pisma przewodniego do doa 20 lutego 
roku następnego po roku sprawozdawczym 


Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 


o 
a: 

o. ~ 
ssp) $ 
S8 E D 

| 258 + 
oc En 
5a o 
N.S ua g+ 
O Nx D <r 
av o Ew 

2 3 


| 


OGÓŁEM 


Sprawozdanie sporządził 


(podać czytelnie imię i nazwisko) 


Powierzchnia gruntów, na których w okresie sprawozdawczym | 
sprawozdawczego (ha) wykonano | 
w tym: h rekultywację | E F 
zę A zNZ 
na której działalność eksploatacyjna j A 6a? rA 
P ogółem ogółem =2ax , 

została zakończona 9 w tym: w kierunku 9 5 ESS E 5 

R) T T i a>” | 5 © 5 
SD 5 4 p S 
ag | 6 wtym: | 256 | og] 8 z 
DZ g s zakoń- | OE | S% 2 5 2 
pi E z 5 czone 9 Ee y T 5 

9c = Z są tys. | ha | rolnym | leśnym Eee | NU 5 34 
Z 5 ha ha tys. zł ha DSTO 6 G o o 
TS Q a 5e zł h ha SZ> |= AEA 
BEA DNE DE z SSE|SZI (2 go 
8 [%.]8| 25 s |A$| 3 Oz 
o > o o O'n ——— 

2E a a | að ń ha__| ha | tys. Mg | tys. Mg 
OWI KC RLN S zadać | (9.1 46 11 12 13 14 8 16 a7 18 19 

| 
RA LBLE | oai „1 GU OE SBE WLEŃ T UDODRA EŃ AB |--PC E, AE ET AAR 
Stwierdza się zgodność danych liczbowych podanych w sprawo- 
zdaniu z ewidencją podstawową 
TOPR - M E EA E. O + O S i Dyrektor — Kierownik 
rok miesiąc dzień 
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Ministerstwo Budownictwa - 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Geologii i Górnictwa Skalnego 


farze sprawozdawcze ty!KO czem) lania 1987.05.26 
z tym nadrukiem za Nr V/61/10i 


INSTRUKCJA 
sporządzania sprawozdania na formularzu MB-07 


Roczne sprawozdanie dotyczące gruntów na terenach eksploatacyjnych bę- 
dących w użytkowaniu przedsiębiorstw. z 
Objaśnienia ogólne 

Do sporządzania sprawozdań na formularzu MB-07 — Roczne sprawozdanie 
dotyczące gruntów na terenach eksploatacyjnych będących w użytkowaniu przed- 
siębiorstw są zobowiązane wszystkie przedsiębiorstwa resortu budownictwa, go- 
spodarki przestrzennej i komunalnej, prowadzące wydobycie surowców skalnych. 

Przedsiębiorstwa sporządzają sprawozdania za okresy roczne w terminie do 
15 lutego roku następnego po roku sprawozdawczym w 2 egz. i przesyłają 1 


wypełniał resortowe formu- Zatwierdzono ' g 


Rubr 2: i: 


Rubr. 3—7 — 
Rubr. 8—9 — 
Rubr. 10 — 


Rubr. 11—12 — 
Rubr. 13—15 — 


egzemplarz do Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komu- Rubr. 16 a 
nalnej — Departament Geologii i Górnictwa Skalnego, w terminie do dnia 
20 tulego. 
Powierzchnie należy podawać z dokładnością do 0,01 ha. Rubr. 17 sy 
Objaśnieniu szczegółowe 
Rubr. 0 — należy podać nazwę poszczególnych zakładów należących do Rubr. 18 as 
przedsiębiorstwa z zaznaczeniem: podległe prawu górniczemu 
literą ,G,”, niepodległe prawu górniczemu literą „W”, Rubr. 19 =- 
Rubr. 1 — należy podać ogólną powierzchnię gruntów zajmowanych pod 
£ działalność wydobywczą przez zakład, tj.: 
— obiekty budowlane i urządzenia związane z ruchem zakła- 
du, 
wypełnia] resortowe formu- Zatwierdzono 
łarze sprawozdawcze tylko ems |dnio 1987.05.26 
z tym nadrukiem za Ne V/61/12 
Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki 
ROCZNE 


Departament Geologii 
i Górnictwa Skalnego 
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


Przestrzennej i Komunalnej | MB-08 
| 


Nazawa i adres jednostki sprawozdawczej j 


| 
| 


M mag (likwidacji) szkód górniczych 


— wyrobiska odkrywkowe, 

— drogi i bocznice kolejowe, 

— zwałowiska nakładu i odpadów, 

— składowiska, załewiska, stawy osadowe, itp. 

Nie należy wliczać obszarów zajętych pod budynki miesz- 
kalne, obiekty rekreacyjno-sportowe, itp. 

należy wpisać powierzchnię, kłóra na koniec okresu spra- 
wozdawczego pozostaje pod czynną działalnością eksploata- 
cyjną, nadal niezbędna jest do prowadzenia wydobycia 
(wyrobiska, zwałowiska, obiekty budowlano-technołogiczne, 
drogi technologiczne), 

należy wpisać powierzchnię terenów wg rodzajów zakończo- 
nej działalności, która spowodowała przekształcenie po- 
wierzchni, 

należy podać powierzchnię terenów, na których prowadzona 
"kę ye Pe dE wj Ue oraz poniesione nakłady finansowe na 
ten cel, 

należy podać powierzchnię terenów, na której zostały za- 


kończone roboty rekultywacyjne uznane przez organy admi- - 


nistracji stopnia podstawowego, 

należy podać powierzchnię, na której zakończono rókultywację 
w kierunku rolnym (11) i leśnym (12), 

analogicznie jak w rubrykach 8—9 w zakresie zagospodare- 
wania, 


należy podać powierzchnię gruntów zrekultywowanych, którą 
organy administracji stopnia podstawowego uznały za tereny 
z rekultywacją zakończoną — przekazanych innym użytkow- 
nikom, 


należy podać powierzhnię gruntów przejętych w okresie spra- 
wozdawczym pod działalność eksploatacyjną, 

należy podać wydobycie brutto w Mg (surowce ilaste i kru- 
szywa naturalne należy przeliczyć na Mg), 

należy podać ogólną ilość odpadów wytworzonych w ciągu 
okresu sprawozdawczego w procesie wydobycia, przeróbki i 
produkcji w Mg. Przez odpady rozumie się tą część urobku, 
która nie nadaje się do wykorzystania w podstawowej pro- 
dukcji przedsiębiorstwa. 


Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 6 

Ministra Budownictwa, Gospodarki 

Przestrzennej i Komunalnej z dnia 29 
3 maja 1987 r. 


| Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 


| Adresat: Ministerstwo Budownictwa, | 
Departament Geologii | 
| 


sprawozdanie z realizacji naprawiania | i Górnictwa Skalnego 


„00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


bę 


| Wysłać bez pisma przewodniego do 20 lu- 
tego roku następnego po roku sprawozdaw- 


czym 
Nr statystyczny — REGON zatok 198% R LL m1 ww = TORO) 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | 
Liczba obiektów Wydatkowana kwota w tys. zł Liczba obiek- 
Ja o E 2 a N | 
j i i | 3 i tat cych naprawy 
Rodzaj powstałej szkody Jedn. miary | zakończo w eta naprawy get oraga EF (niewykónone | 
| nyc naprawy i remonty st orzeczenia, 
| | ępcze) | 
=, |= A 2 ' zi — |= lub B ugody). | 
A E REF AE S 4 | 5 AE | -| 
Budynki mieszkalne | 01 | szt. | | | „sił 
Budynki gospodarcze | 02 | szt. | | | =) 
Budynki przemysłowe 03 | szt. | | 3 3 | | 
Obiekty użyteczności | | 
publicznej 04 | szt. | | 
Obiekty i urządzenia | | | | 
| kolejowe PKP 05 km z” 
Drogi, ulice, mosty | zg 3 
i wiadukty 06 | km | 
Sieć wodociągowa 07 | km | ze 
Inne obiekty 08 | | 
Odszkodo- za grunty | ; 
wania i plony 09 | ha 
za dowóz | 
wody | 10 | tys.zł. | | 
Budownictwo zastępcze 11 szt. miesz- | j : 
kań lub | „4 
bud. | | 
Inne koszty, jak obser- | | 
wacje, ekspertyzy, po- | | | 
miary, postępowania ad- 
ministracyjne 12 | tys. zł 
Ogółem: | 1 | >< | i 
i dził: 
PORZ $ Stwierdza się zgodność danych licz- 
ea aa a PRZE jia mamma bowych w sprawdzaniu z ewidencją 
rok miesiąc dzień 


tel... 


(podać czytelnie imię i nazwisko) 


podstawową 


Dyrektor — Kierownik 


manaanawaz nana Sa WRAZ Zaz zzz So zZA Raz zz SRS SzSLNNzaap SRS SaRAENY 


TETOR 
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Ministerstwo Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Geologii i Górnictwa Skalnego 


eis angen Ba ka gim Zatwierdzono 
awcze tylko nia 1987.05.2. 
z tym nadrukiem = * za 907.05 ojjj 


INSTRUKCJA 


sporządzania sprawozdania na formularzu MB-08 
Roczne sprawozdanie z realizacji naprawiania szkód górniczych. 


Objaśnienia ogólne. 


Do sporządzania sprawozdania na formularzu MB-08 Roczne 
sprawozdanie z realizacji naprawiania szkód górniczych są zobo- 
wiązane przedsiębiorstwa resortu budownictwa, gospodarki prze- 
przestrzennej i komunalnej prowadzące eksploatację kopalin, któ- 
rych wydobywanie podlega prawu górniczemu zgodnie z dekretem 
z dnia 6 maja 1953 r. (Dz.U. z 1978 r. Nr 4 poz. 12). 


Sprawozdanie należy przesłać do Ministerstwa Budownictwa, Go- 
spodarki Przestrzennej i Komunalnej Departamentu Geologii i Gór- 
nictwa Skalnego w terminie do dnia 20 lutego roku następnego. 


Dane zawarte w sprawozdaniu należy podać zbiorczo dla całego 
przedsiębiorstwa bez rozbicia na poszczególne zakłady górnicze. 


Wypełnia] resortowe fotru- 
farze sprawozdawcze tylko seme) 
z tym nadrukiem 


|Zotwierdzono 


dnia 1987.05.26 (ap) 
LE 


ko Nr V/61/13 


Sprawozdaniem objąć należy naprawę szkód górniczych uznanych 

przez Komisję d/s Szkód Górniczych, ugód zawartych z poszkodo- 

wanymi oraz protokołów szkód powstałych w obiektach własnych. 

Rubr. 2 — wiersz 1 do 8 i 11 należy podać ilość obiektów, któ- 
rych naprawa została zakończona, 


Rubr. 3 — wiersz 1 do 8 i 11 należy podać iłość obiektów, któ- 
rych naprawa nie została zakończona i przechodzi na 
rok następny. - 


Przez budownictwo zastępcze (wiersz 11) należy rozumieć bu- 
dowę obiektu zastępczego za obiekt zniszczony wpływami górni- 
czymi spowodowanymi robotami górniczymi przedsiębiorstwa. 


Rubr. 4—6 — wiersz 1 do 13 należy podać poniesione nakłady na 
naprawę wszystkich uszkodzonych. obiektów w da- 
nej grupie rodzajowej. 


W tym w rubryce 5 podać kwoty wydatkowane na 
wypłaty odszkodowania lub partycypacje w kosztach 
budownictwa zastępczego (budowie wodociągów, 
budownictwa mieszkaniowego, budowie nowej szko- 
ły itp.), 


Rubr. 7 — należy podać liczbę obiektów wymagających naprawy 
zgodnie z prawomocnymi orzeczeniami Komisji d/s Szkód 
Górniczych lub ugodami, których naprawy nie wykonano 
z różnych przyczyn. . 


Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 6 

4 Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 
maja 1987 r. 


} 
| Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki | Adresat: | 
Przestrzennej i Komunalnej | MB-09 MIESIĘCZNY Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki | 
Ddwiekośiwał PREME MELDUNEK (telefoniczny) | Przestrzennej i Komunalnej | 
Materiałów Budowlanych o pracy przemysłu cementowego Departament Przemysłu Materiałów 
$ E T Er E, 98... r. | Budowlanych EIT | 
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej — | WSBK Sebek airl i Ż 
7 Nr statystyczny REGON | Przed przekazaniem meldunku przeczytać 
| į instrukcje 
Produkcja 
| Asortyment | Symbol SWW | Wykonanie od początku roku w tys. ton | 
Klinkier | [ESR 1421 | 
| Cement 02 1422 | 
w tym: marki P „350” « 03 1422-112 £ 
marki P „,450” | o4 1422-113 | 
rng c go EEN EEGCO A S WSAD i Z 
| Stwierdza się zgodność danych liczbowych podanych w spra- 
| wozdaniu z ewidencją podstawową 
(podać czytelnie imię i nazwisko) e 
RON CS RW R R R PAC TY A 
ERA TSEERT TT ZE SWOI RO A RÓ 
sprawdził | (Dyrektor — Kierownik) | 
198 y 


rok miesiąc dzień 
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Ministerstwo Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Przemysłu Materiałów Budowlanych 


Wypetniał resortowe farmu- Zatwierdzono —_; 
jarze sprawozdawcze tyiko smmm) [ania 1987.0526 (edle) 
z tym nadrukiem za Nr V/61/12i 


INSTRUKCJA 
sporządzania meldunku na formularzu MB-09 


Jednostkami zobowiązanymi do przekazywania miesięcznego mel- 
dunku sq: 


1) cementownie, 


2) Centrala Zbytu Wiążących Materiałów Budowlanych. 

Miesięczny meldunek sporządzają Cementownie oraz Centrala 
Zbytu Wiążących Materiałów Budowlanych i następnego dnia po 
miesiącu sprawozdawczym przekazują do Ministerstwa Budow- 
nictwa, Gospodari Przestrzennej i Komunalnej — Departament 
Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

Wymienione informacje opracowywane są w okresach narasta- 
jących. 


Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 6 


wypełnia) resortowe formu- Zatwierdzono Ministra Budownictwa, Gospodarki 
larze sprawozdawcze tylko mams) |dnia 1987.05 26 (dj) Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 
z tym nadrukiem za Nr V/61/14 maja 1987 r. 

Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki | | ADRESAT: 

Przestrzennej i Komunalnej | MB-10 PÓŁROCZNE | 1. Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki 


Departament Przemysłu Materiałów Budowlanych 
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2 


| 
| 

j $ za 
| 


sprawozdanie o jakości wyrobów | 
przemysłowych | 


półroczne *) 


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 


| Numer statystyczny — REGON 


Przestrzennej i Komunalnej — 
Departament Przemysłu Materiałów 
Budowlanych. 


2. Wojewódzki Urząd Statystyczny 
Wysłać bez pisma przewodniego 


WaS E 


na odwrocie formularza 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | 
Í 
| 
j 
| 
I 
| 
| 
Í 


| tys. zł. 
| | Sprzedaż wyrobów Gatunkowość Reklamacja wyrobów Straty 
| w tym wyrobów k w tym: na brakach | 
N > 
kj ó efa > 
| z $ 5 Ś|38 | 28 
ksz! A= rio z. 5 a | RE Ax 4 
| Nazwa grupy wyrobów | ow Z8 55. Żs z= 3 I RZE S5 5 
| lub wyrobu | cg a ann ZE Doan |ao2<4| o3ż a = 
| |-» gs | SE LE] 883 | 0% | ovga 5% e 8 Da 
5 oS TI S$: a LEES EIE o| ż9. | 85 sę 
SĘ SE SŻ ou E E E ZO |FEIG| (SĄ | z6 
Z0| € ot | Boz | $S5% | S2ZE | „50 |v3-0| 588 | SE g|.-3 
> 8 © Dy EE | Aa TOG EN |095| 20% NO. O Ev 
| HEJ S |388| 388 | SE3 | BSO | 222 |5553] 282| toż. | $ | SE | 
| E A ASS E e 858 | 885 E E E SZU| 5. a E 
GEA e A A r a dei E > oj EE L EA jp T 
0 PROZA IS 6 7 8 9 10 11 w] 
I | 
| | 01 | | | | 
| ks | | | 
| 03 | | | | 
| | | | | | | | 
| 04 | | | | | | 
i Í f | 
| 05 | | | | ` | 
| | 06 | | | Ji | 
| | 
| Fie e E] | | | | 
*) niepotrzebne skreślić. Sprawdził: Stwierdza się zgodność danych liczbo- 
wych podanych w sprawozdaniu z ewi- 
Meldunek sporządził: paee OTIA. Dae dencją podstawową 
Aane A DEAE TERETE m E E E 
(podać czytelnie imię i nazwisko) 
fk RR WD RE aese i ZEŃ r 
telefon rok miesiąc dzień (Dyrektor — Kierownik) 


Ministerstwo Budownictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
Departament Przemysłu Materiałów Budowlanych 


zz darcie „A Zatwierdzono 
(0) nia 1987.05. 
z. ni dą aaa |dni 20s.ejje) 


za Nr V/61/13i 


INSTRUKCJA 
sporządzenia. sprawozdania na formularzu MB-10 półroczne 
sprawozdanie o jakości wyrobów przemysłowych 
1. Jednostkami zobowiązanymi do sporządzenia sprawozdania 


MB-10 są przedsiębiorstwa przemysłowe resortu budownictwa, 
gospodarki przestrzennej i komunalnej. 
2. Objaśnienia ogólne i tryb opracowania: 
a) informacje podawane w sprawozdaniu dotyczą: 
— sprzedaży wyrobów, 
— gatunkowości wyrobów, 
— reklamacji wyrobów, 
— strat na brakach. 
metodyka opracowania sprawozdania powinna być iden- 
tyczna jak w sprawozdaniu GUS na formularzu o symbolu 
P-05 półroczne sprawozdanie o jakości produkcji przemy- 
słowej, 


b 


=>“ 


TTEUWFĘDT" 


Nr 2 
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c) sprawozdanie sporządzają przedsiębiorstwa w układzie nara- 


stającym w 3 egz. z których, w terminach: do dnia 20 lipca 


za | półrocze, do dnia 8 lutego za rok i przesyłają: 


1 egz. do Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzen- 
nej i Komunalnej, Departamentu Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2, 


2 egz. do Wojewódzkiego urzędu statystycznego właściwe- 
go terytorialnie dla siedziby przedsiębiorstwa, 


3 egz. pozostaje w aktach, 


d) opracowane na podstawie sprawozdań na formularzu MB-10 


sprawozdanie zbiorcze, Ministerstwo Budownictwa, Gospodar- 
ki Przestrzennej i Komunalnej przekazuje w terminach: do 
dnia 15 sierpnia za | półrocze i do dnia 10 marca za rok 
do: 


1. Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości, Depar- 
tamentu Kontroli Jakości, 


2. Głównego Urzędu Statystycznego — Departament Prze- 
mysłu. 


Wykaz wyrobów objętych sprawozdaniem na formularzu MB-10 


Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Symbol SWW 
1 2 3 
| ARE 
1 | Okucia metalowe zamykające 0654-1 
2 | Okucia metalowe łączące 0654-2 
3 Urządzenia sanitarne z tworzyw sztu- 
cznych dla budownictwa 1365-3 
4 | Kruszywo budowlane bez kruszywa 
z żużla wielkopiecowego 1411 
5 >| Cement 1422 
6 | Wapno budowlane | 1431 
7 | Bloki ścienne gipsowe | 1434-1 
8 Elementy ścienne ceramiczne i 1441 
9 | w tym pustaki ścienne ceramiczne j 1441-21 
10 | Elementy ścienne wapienno-piaskowe | 
i wapienno-żużlowe 1442 
11 | Dachówka wypalana z gliny 1443-1 
12 | Pustaki stropowe wypełniające cera- 
| miczne 1444-11 
13 | Rurki drenarskie ceramiczne 1449-1 
14 | Elementy ścian zewnętrznych z beto- 
nu wielkopłytowe i wielkoblokowe, 
stosowane w budownictwie mieszka- 
| niowym 1451-3 
15 | Elementy ścian zewnętrznych z beto- | 
| nu komórkowego niezbrojonego | 
(bloczki) 1455-1 
16 | Elementy sieci wodno-kanalizacyj- 
nej z betonu (rury „Wipro” i „Be- 
| tras”) 1455-12 
17 | Papa à | 1455-13 
w tym: | 
| papa asfaltowa na tekturze | 1461-12 
18 | Wełna mineralna i wyroby z wełny 
| mineralnej J 1462-11 
19 | w tym: płyty z wełny mineralnej 1462-114 
20 | Płyty azbestowo-cementowe niepraso- | 3 
| wane nieautoklawizowane | 1463-12 
zt” ] Płyty warstwowe budowlane > ~a] 1464-1 
22 | Drzwi drewniane płytowe wewnętrz- 
| ne budownictwa ogólnego 1733-11 
23 | Okna i drzwi balkonowe drewniane 1733-414 
| zespolone powszechnego zastosowa- do 416 
| nia wzmocnione 514 do 516 
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Zarządzenie Nr 7 


MINISTRA BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 
x 1! KOMUNALNEJ 


z dnia 3.VI.1987 r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia niektórych wzorcowych 
cykli realizacji inwestycji. 


Na podstawie $ 4b ust. 1 uchwały nr 11 Rady Ministrów z dnia 
11 lutego 1983 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace pro- 
jektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i re- 
montów budowlanych (Monitor Polski Nr 8, poz. 47 i z 1985 r. 
Nr 31, poz. 210) zarządza się, co następuje: 

$ 1. W zarządzeniu nr 7 Ministra Budownictwa, Gospodarki Prze- 
strzennej i Komunalnej z dnia 3 lipca 1986 r. w sprawie ustalenia 
niektórych wzorcowych cykli realizacji inwestycji (Dz. Urz. MBGPiK 
Nr 1, poz. 5), wprowadza się następujące zmiany: 


1) w $ 1 dodaje się pkt 4, 5, 6 i 7 w brzmieniu: 


„4) budownictwa kolejowego: 
o) linie kolejowe normalnotorowe: 
— jednotorowa linia kolejowa w terenie płaskim i fa- 
listym, 
— jednotorowa linia kolejowa z torowiskiem pod dwa 
tory w terenie płaskim i falistym, 
— bocznica kolejowa normalnotorowa, 
b) obiekty zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności ko- 
lejowej: 
— nastawnia kolejowa, 
— montaż urządzeń przekaźnikowych sterowania ruchem 
kolejowym, 
— kolejowa telekomunikacyjna szlakowa linia kablowa, 
c) elektryfikacja linii kolejowych: 
— podstacja trakcyjna, ` 
— montaż urządzeń sterowania lokalnego odłączników 


sekcyjnych, 

— elektryfikacja jednotorowej i dwutorowej linii kolejo- 
wej, 

— linie zasilające napowietrzne i kablowe, > 


d) obiekty stacyjne obsługi ruchu kolejowego: 

— place ładunkowe, 

— perony stacyjne, 

e) mosty i wiadukty, tunele: 

— wiadukt kolejowy dla jednego toru (żelbetowy, sta- 
lowy lub prefabrykowany), 

— most kolejowy stalowy i żelbetowy, 

— tunel pod torami kolejowymi, 

f) obiekty pomocnicze i usługowe pracy kolei — siedziba 
jednostki organizacyjnej służby kolejowej, 
5) budownictwa, nauki i szkolnictwa wyższego: 
— budynki szkół wyższych, 
— domy studenckie i asystenckie, 
— stołówki studenckie, 
6) kopalni węgla kamiennego: 
a) obiekty na dole kopalni węgla kamiennego: 
~ — szyby głębione z powierzchni, 

— szyby głębione lub pogłębiane z poziomu kopalnia- 
nego, 

— wyrobiska korytarzowe (przekopy, chodniki węglowo- 
-kamienne, wyrobiska korytarzowe obiegu podszybia, 
skrzyżowania lub odgałęzienia wyrobisk, montaż urzą- 
dzeń przyszybowych i podszybia), 

— komory technologiczne (wyrobiska komorowe, montaż 

wyposażenia komory), . 

b) obiekty na powierzchni kopalni węgla kamiennego: 

— obiekty transportu pionowego, 

— stacja odmetanowania, 

— stacja sprężarek, 

— urządzenia wentylacji głównej, 

— główna stacja transformatorowo-rozdzielcza, 

— cechownia lub sala zborna z biurami ruchu, 

— łaźnia z suszarnią ubrań i pralniq, 

— lampownia, $ 

— wielofunkcyjny obiekt administracyjno-socjalny, 
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c) obiekty wzbogacania węgla: 
— zakład przeróbczy, 
— stacja przygotowania, 
— obiekt kompleksowy, 
— płuczka, 
— załadownia, 
— suszarnia mułu węglowego, 
— obiekty pomocnicze zakładu przeróbczego, 
— obiekty gospodarki wodno-mułowej, 


7) budownictwa handlu i usług: 
— piekarnie, 
— pawilony handlowe, 

` — domy towarowe i handlowe, 
— obiekty gastronomiczne, 
— magazyny.”, 


2) w $ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„Przez cykl realizacji. obiektu, rozumie się okres od rozpo- 
częcia do zakończenia robót określonych dokumentacią 
projektową obiektu”. 


$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER 


Jerzy Bajszczak 
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ZARZĄDZENIE Nr 9 


Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunolnej 
z dnia 20 sierpnia 1987 r. 


zmieniające zarządzenie w sprawie obliczania zmiennych składni- 
ków wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracowników zatrudnio- 
nych w przedsiębiorstwach (zakładach) energetyki cieplnej resortu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej. 


Na podstawie art. 173 $ 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24, 
poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. 
Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85, Nr 35, poz. 162 oraz z 
1986 r. Nr 42, poz. 201) zarządza się, co następuje: 


$ 1. W $ 3 zarządzenia Nr 5 Ministra Budownictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Komunalnej z dnia 14 maja 1987 r. w sprawie ob- 
liczania zmiennych sładników wynagrodzenia za czas urispu wy- 
poczynkowego pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach (za- 
kładach) energetyki cieplnej resortu budownictwa gospodarki prze- 
strzennej i komunalnej (Dz.Urz. MBGPiK Nr 2, poz. 7) dodaje się 
wyrazy: „z tym, że do pracowników, którzy korzystali z urlopu wy- 
poczynkowego w okresie od dnia 1 marca 1987 r. do dnia 14 maja 
1987 r. stosuje się dotychczasowe zasady obliczania zmiennych skła- 
dników wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego”. 


$ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER 
Jerzy Bajszczak 
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WYTYCZNE Nr 1 


Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
z dnia 5 lutego 1987 r. 


w sprawie udziału i współpracy branżowych jednostek i instytucji 
w pracach związanych z wykonywaniem inwentaryzacji sieci tech- 
nicznego uzbrojenia terenu 


W związku z postanowieniem zawartym w pkt. 3f protokołu usta- 
leń nr 17/86 posiedzenia Prezydium Rządu z dnia 28 kwietnia 
1986 r. ustala się wymienione niżej zasady udziału i współpracy bran- 
żowych jednostek i instytucji w pracach związanych z wykonywa- 
niem inwentaryzacji sieci technicznego uzbrojenia terenu. 


I. Podstawowe założenia wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji 
podziemnej sieci technicznego uzbrojenia terenu. 


1. Geodezyjna inwentaryzacja podziemnej sieci technicznego uzbro- 
jenia terenu stanowi zespół czynności technicznych, na które 
składają się: 

— wykrycie i zlokalizowanie zasypanych przewodów uzbrojenia 
podziemnego, 

— pomiary wykrytych urządzeń w terenie, 

— opracowanie wyników pomiarów i dokumentacji ewidencyjnej, 

— wprowadzenie wyników inwentaryzacji na mapę zasadniczą 
oraz na mapy przeglądowe uzbrojenia terenu. 


2. W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji otrzymuje się: 

— informacje dotyczące położenia przestrzennego urządzeń po- 
dziemnych i ich elementów naziemnych, pozwalające okreś- 
lié współrzędne prostokątne oraz rzędną wysokości charak- 
terystycznych punktów uzbrojenia podziemnego, 

— informacje oraz niektóre parametry techniczne służące do 
ustalenia szczegółowej lokalizacji uzbrojenia terenu. 


3. Ze względu na warunki związane z możliwością dostępu do 
uzbrojenia terenu, pomiar inwentaryzacyjny wykonuje się dwo- 
ma sposobami: 

— bezpośrednim — stosowanym w odniesieniu do podziemnego 
uzbrojenia terenu, po ułożeniu przewodów i przed ich za- 
sypaniem (tzw. inwentaryzacja powykonawcza) lub w od- 
krywkach terenowych, 

— pośrednim — stosowanym w odniesieniu do przewodów pod- 
ziemnych już zasypanych (zakrytych) z wykorzystaniem od- 
powiedniej* aparatury elektronicznej. 


4. Sposób przeprowadzania prac związanych z geodezyjną inwen- 
taryzacją sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz przedsta- 
wiania wyników inwentaryzacji na mapie określają następujące 
przepisy techniczne wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kar- 


tografii: = 

— wytyczne techniczne „G-4.4 — Prace geodezyjne związane z 
podziemnym uzbrojeniem terenu”, wydane w 1980 r., 

— instrukcja techniczna „K-1 — Mapa zasadnicza”, wydana w 
1978 r. 


Il. Zakres udziału i współpracy branżowych jednostek i instytucji w 
w pracach związanych z wykonywaniem inwentaryzacji. 


1. Do współdziałania przy wykonywaniu w/w prac zobowiązane sq 
jednostki wojewódzkie lub regionalne następujących branż: 
— wodociągi i kanalizacja, 
— gazownictwo, 
— energetyka cieplna, 
— elektroenergetyka, 
— telekomunikacja. 


2. Zakres udziału i współpracy jednostek i instytucji branżowych: 


1) przy pracach wstępnych 

a) jak najszersze udzielanie informacji o ogólnym przebiegu 
branżowych przewodów podziemnych i długości posiada- 
nej sieci na obszarze danej jednostki administracyjnej, 

b) udostępnienie jednostkom wykonującym inwentaryzację do- 
kumentacji branżowej, dotyczącej szczegółowszego prze- 
biegu danej sieci (zrealizowane projekty techniczne bran- 
żowe pomiary powykonawcze, mapy dotyczące przebiegu 
starych przewodów podziemnych). 

c) udostępnienie jednostkom wykonującym inwentaryzację 
branżowych zasad i przepisów bhp.; 


2) przy pracach terenowych 

a) zapewnienie nadzoru nad pracami inwentaryzacyjnymi pro-. 
wadzonymi przy bezpośrednim kontakcie z urządzeniami 
uzbrojenia podziemnego np.: 

— w odkrywkach kabli elektroenergetycznych, 
— w studzienkach telekomunikacyjnych, 
— w głębokich studzienkach kanalizacyjnych, 

b) umożliwienie wstępu na obiekty specjalne związane z da- 
nym urządzeniem branżowym, w celu dokonania pomiaru 
inwentaryzacyjnego, $ 

c) umożliwienie wykorzystania specjalistycznego sprzętu, 

d) wykonywanie niezbędnych odkrywek terenowych; 

3) przy opracowaniu dokumentacji wynikowej 

uzgadnianie wykazanych na mapach wyników przeprowadze- 

nej inwentaryzacji poprzez umieszczenie odpowiedniej klau- 

zuli. 


CZ 
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3. Prace, o których mowa w ust. 2 lit, c, d, jednostki i instytucje 
branżowe wymienione w ust. 1 wykonują w zakresie i na wa- 
runkach uzgodnionych z jednostkami wykonującymi inwentary- 
zację. 


iil. Inwentaryzacja powykonawcza nowo budowanych urządzeń pod- 
ziemnych. 


Branżowe jednostki i instytucje zarządzające sieciami technicznego 
uzlerojenia terenu doprowadzą do sytuacji, w której: 


— wszystkie nowo budowane przewody i urządzenia podziemne 
będq inwentaryzowane przez jednostki wykonawstwa geodezyj- 
nego przed ich zakryciem — zgodnie z $ 18 pkt. 2 rozporządze- 
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 
20 lutego 1975 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geo- 
dezyjno-kartograficznych i czynności geodezyjnych obowiązują- 
cych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 47), 


— niezinwentaryzowane nowe przewody nie będą przyjmowane 
i oddawane do eksploatacji. 


MINISTER 


Jerzy Bajszczek 


KOMUNIKAT 


Zostało wydane, a nie jest ogłoszone następujące zarządzenie Mi- 
nistra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej: 

— nr 1 z dnia 28 lutego 1987 r. zmieniające zarządzenie w spra- 
wie zasad wynagradzania zatrudnionych w transporcie samo- 
chodowym Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzen- 
nej i Komunalnej oraz jednostkach badawczo-rozwojowych oraz 
jednostkach budżetowych resortu budownictwa, gospodarki prze- 
strzennej i komunalnej, 


Sprostowanie błędu 


W wytycznych nr 2 Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzen- 
nej i Komunalnej z dnia 12 grudnia 1986 r. w sprawie ustalania 
przeciętnego zużycia wody dla odbiorców nie posiadających wodo- 
mierzy (Dz. Urz. MBGPiK Nr 1, poz. 6) prostuje się następujące 
błędy: 

W załączniku do wytycznych: 

— w Tabeli 2 PODLEWANIE UPRAW w Lp. 3 „Uprawy w osłonach 
foliowych (podlewanie w okresie wegetacyjnym 7 miesięcy)” — 
średnie zużycie wody na jednostkę wynosi 4,0 dm3/d, a nie jak 
podano 5,0 dm?/d; 

— w Tabeli 2 PODLEWANIE UPRAW w Lp. 4 „Pieczarkarnie” — 
średnie zużycie wody na jednostkę wynosi 5,0 dm$/d, a nie jak 
podano 4,0 dm?/d; . 

— w Tabeli 3 ZAKŁADY I INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZ- 
NEJ w Lp. 25 „Pensjonaty i domy wypoczynkowe” pkt. c) „Ka- 
tegerii lll” średnie zużycie wody na jednostkę wynosi 4,5 m*3/m-c, 
a nie jak podano 6,0 m3/m-c. 


WARUNKI PRENUMERATY 


Dziennika Urzędowego Ministerstwa Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 


Prenumeratę na kraj przyjmują Oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch'” oraz urzędy pocztowe i doręczyciele w terminie do dnia 
25 listopada na rok następny. 


Cena prenumeraty rocznej 169 zł (w 1988 roku) 


Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje, organizacje i wszelkiego rodzaju zakłady pracy zamawiają prenumerotę w miej- 
„| scowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch”, w miejscowościach zaś, w których nie ma Oddziałów RSW —w urzędach pocztowych. 


Czytelnicy indywidualni opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych i u doręczycieli. 


Prenumeratę z zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. To- 
warowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531-71. 


Prenumeratq ze zleceniem wysyłki za granicę jest droższa od prenumeraty krajowej o 50%% dla zleceniodawców indywidualnych 
i o 100%, dla zleceniodawców instytucji i zakładów pracy. 


Redakcja: Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej — Departament Prawno-Organizacyjny, 00-926 War- 
szawa, ul, Wspólna 2, tel. 21-03-51, wewn. 414. 


Wydawca: Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Zakład Wydawniczo-Poligraficzny, 02-237 Warszawa, ul. Instalatorów 7c, 
tel. 46-45-67. 
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